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本 カタ ログ 掲載 商品 の 価格 に は 、 配 送 設 置 付 油 工 事 ( ア ー ス 転倒 Pj 止 等 )、 使 用 済み 商品 の 引 さ 取り な どの 費用 は 含ま れ て お り ま せん 。 
また 、 冷 蔵 庫 及び 冷 漆 庫 ( 家 許 用 )、 冷 凍 ス トッ カー( 家 許 用 ) を 廃棄 する 場合 に は 家電 リサ イク ル 法 に 基づく 収集 運 拉 料 金 、 再 商品 化 等 料金 
(リサ イク ル 和 料金 ) が 必要 に な り ま す 。 BI 
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i な じみ や すく 美しい 質感 が 映っ る 2 つの 色合い 、 光 弄 メ タル ドア 
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つなが る 、 進 化す る 。ATOoOT で ラク 家事 


多 COCORO HOME 


「AI( 人 工 知能 )」 と 「loT( モ ノ の イン ター ネッ ト ) 」 を 
組み 合わ せ た 「AloT]。 
あな た と 家族 の た め に 家電 が 進化 する 、 
シャ ー プ だ け の 新 機能 が 
一 歩 先 の スマ ー ト ライ フ を 実現 し ます 。 


冷蔵 庫 が キッ チン ライ フ を 便利 に サポ ー ト 


AloT で ラク 家事 


ラス) に お いて 。 
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\ 使え ば 使う ほど 、 わ が 家 に ぴっ た り / 


シャ ー フ "な ら 、 AloT で ご 家庭 に 合わ せ て ライ フス タイ ル を サポ ー ト 。 
毎日 の 献立 づく り も スム ー ズ に 、 家 計 と 家事 の 両方 で ゆとり ある 毎日 を 応援 し ます 。 


無線 LAN 接 続 で 夜間 (24-5 時 ) 


tEp ラ イト て お や すみ モー ド は 、 ま ぶし さ を 抑え た お や すみ モー ド 


に 設定 で きま す 。(GK ラ イン ) スー パー の 特売 情報 を お 知ら せ 


周辺 スー パー の 特売 情報 を お 知ら せ 。 
その 日 の 特売 品 が ひと 目 で わか り ま す 。 
さら に 特売 品 を 使っ た オス ス メ の 
メニ ュー を 提案 し て くれ ます 。 


夕食 の メニ ュー に 困っ た と き に 


外出 内 で 
確 認 で きる から 、 
買い 忘れ な し ! 


離れ た 場所 で も 家族 を つなぎ ます 。 
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こん な 天気 予報 冷蔵 庫 ク イズ 使い 方 ナビ 
お 役立ち お 買い 物 の 段取り や 〇 x 形式 の クイ ズ で 季節 や 使用 状況 な どか ら 
機能 も ! 献立 づく り に 役立つ 冷蔵 庫 に 関す る お 掃除 の タイ ミン グ を 
BE や ・ お 天気 ・ 気 温 を 発話 。 豆 知識 を ご 紹介 。 お 知ら せ 。 
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能 報 | 談 | 機 | 能 | 幸 | み 5 3 
※4 能 ※6 ※6 ポイ ント 家電 に 登録 する と 冷 
SJeks50 | © | @ | e |e|e@|e| e|e 対応 に 配信 され る お 得 情報 を 視聴 する 
SJ-Gk46」 | @ | @ | e | el| ele| ee 2 設計 た び 、 様 々 な 景品 と 交換 で きる ポイ 
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SJ-MF50J @ @ ® し @ @ @ Em ント が た oi ポイ > 
SJMF46』」| @ | @ | @ | e |e | el e 献立 相談 で きま す 。 EE 
SJMW46JN e eleleleliele (スマ ー ト スピ ー カ ー は 別売 で す ) SS 


= 


フ 


る ⑧@ サー ビス に 必要 な ブロ ー ド バン ド 環 境 等 に つい て は ※ 1 ※2 を ご 覧 くだ さい 。 
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毎日 使う も の だ か ら 、 
操作 も 楽し く カ ンタ ン に 。 
人 感 セ ン サ ー・ 音 声 対話 


「COCORO EYEI 殴 


Wo 
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COCORO HOME 


人 @ 
いつ も の スー パー の tis ほし いも の を 情報 は いつ で も 家事 を 
情報 か ら ! ご | 安い スー パー で ! カン タン に ! し eysce 
お 気に入り の スー パー を 登録 買い た い 食 品 を 指定 し て 聞き た い タ イミ ング で (6 
する と 優先 し て お 知ら せ し ま す 。 お け ば 優先 し て お 知ら せ いつ で も 冷蔵 庫 か ら 
ーー SRFe き 売 情報 を 聞く こと が 
今日 の スー パー、 で きま す 。 
価 が 
お 得 か し 5 … 


お すす め メ ニュ ー を 外出 先 で メニ ュー や ヘル シオ & ホ ッ ト ク ッ ク & 上 で な が 
提案 ! 材料 を チェ ッ ク ! アク オス 8 洗濯 機 、 例 夫 Me 回 
\ \ ーー ww よっ つ と 用 こ 
献立 ナビ 買物 メモ 家電 と 連携 洲 光 も 補導 で き 、 
洗濯 終了 を 
旬 の 食材 、 冷 蔵 庫 に ある 送信 され た メニ ュー や 冷蔵 庫 か らち 、 ヘ ル シ オ や ホッ トク ッ ク ヘル シオ 冷蔵 庫 が お 知ら せ ! 
食材 な どか ら 、 メ ニュ ー を 材料 リス ト を 外出 先 で に メニ ュー を 自動 送信 。 料 理 の ひ ee (« 
教え て くれ ます 。 チェ ッ ク 。 買 物 メ モ の と 手間 が 省け ます 。 レシ ピ の 数 は 冷蔵 庫 の 状態 を 
リス ト が 作れ ます 。 約 2300 種 類 ( ヘ ル シ オ : 約 1300 表示 し た り 、 ド ア 
回 が 開き っ ぱな し 
ぁ 食材 が 残っ た ら メニ ュー、 ホ ッ ト ク ッ ク : 約 450 メ に な っ て いる と 
メガ フリ ー ザ ー で ニュ ー、 冷 蔵 庫 : 約 550 メ ニュ ー) き に ポッ プア ッ プ 
美味 し く 保 存 ! 2 で お 知ら せ 。 


※5 冷蔵 庫 と ヘル シオ や ホッ トク ッ ク 、 洗 濯 機 が 無線 LAN 対 応 、 ア クオ ス が COCORO VISION 対 応 テ レビ の 場合 。 


へ 、 


ドア 開閉 を 毎日 お 知ら せ 


i お 母さん 冷 英 席 に 
見 守り た い 家 族 の 冷蔵 庫 接続 今日 も 元 抽 ね NY 
8 お や っ に た ペ て ね 
を 登録 する と 、 ド ア 開 閉 か 
6 0 外出 先 か ら 
ら 安否 を お 知ら せ 。 離れ て り 「COCORO HOME」 ア プリ を 
暮らす 家族 や 留守 番 中 の 通じ て 冷蔵 庫 に 伝言 を 3 
a sy ぎ 送信 で きま す 

S マ ホ で 確認 で 1 “< 
IS 125 L4 開封 状況 も 確認 で き て 便利 で す 。 \ 

て 安心 で す 。 

@ こ の ペー ジ は 、SJ-GK50J を 中 心 に ご 説明 し て いま す 。 | @COCORO+ ( プラ ス ) ブラ ンド マー ク お よび COCORO HOME、 COCORO KITCHEN は 、 シャ ー プ 株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。 
※1 常時 接続 の ブロ ー ド バン ド 回 線 が 必要 で す 。 イ ンタ ーネット に 接続 する 際 に 毎回 ID 認証 を 行う 場合 は 、 ご 利用 で きま せん 。 光 回 線 を お すす めし ます 。 ダ イヤ ル ア ッ プ 、 モバ イル ルー ター や スマ ー ト フォ 
ン の テ ザ リ ング で は 、 ご 利用 に な れ ま せん 。 (無線 LAN 機 能 対応 に つい て 〉 @ 本 製品 に 内 蔵 の 無線 LAN 機 能 の IP アド レス は 、 ルー ター か ら 自動 で 取得 (DHCP) され ます 。「WEP] に は 対応 し て いま せん 。 
@ 記載 し て いる 画面 や 冷蔵 庫 の 発話 内 容 は 実際 と は 異な る 場合 が あり ます 。 ※2 ご 利用 に は 専用 の ス ォ ン アプ リ (無料 ) が 必要 で す 。 ※3 フラ ウド サー ビス と 人 感 セ ン サ ー を 連動 し て 、 情報 
を お 届け する 機能 で す 。 ※4 本 製品 の 特売 情報 は 、 株 式 会 社 口 コ ガ イド の 買物 情報 サー ビス 「 ト フク バイ ] を 使用 し て いま す 。 ※6 スマ ー ト スピ ー カ ー は 、 AmazonEcho を は じ め と し た Amazon 
Alexa 搭 載 の デバ イス 、 Google Home を は じ め と し た Google アシ スタ ント 搭載 の デバ イス が 使用 可能 で す 。 また 、 ス マー トス ピー カー と 連携 し て ご 利用 いた だ くに は 、 シャ ー プ の 会 員 サ イト 
[COCORO MEMBERS] へ の 登録 が 必要 で す 。 @ ポイ ント 家電 に つい て https : //point-kaden.jp/ * QR コー ド は 、 スマ ー ト フォ ン や タブ レッ ト 端 末 の バー コー ドリ ー ダ ー で 読み と っ て くだ さい 。 本 
製品 の 音声 合成 ソフ トウ ェ ア に は 、 HOYA 株 式 会 社 MD 部 門 ReadSpeaker SBU の 「ReadSpeaker」 を 使用 し て いま す 。「ReadSpeaker」 は 、 ReadSpeaker Holding B.V. の 商標 で す 。 @ 写真 ・ 


イラ スト は イメ ー ジ で す 。 


清潔 ・ 新 鮮 保存 毎日 使う 冷蔵 室 だ か ら 、 食 品 の 鮮度 は も 


きれ いな 冷気 が 
半蔵 庫 定 室 
循環 


除 菌 し な が ら お いし く 鮮 度 を 守る 
プラ ズ マ クラ スタ ーー Plasmacluster 
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プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン が 、 冷 蔵 室内 に 浮遊 する 菌 の プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン が 冷蔵 室内 に 放出 され 、 使用 状況 か ら 生 活 リ ズム に 合わ せ て 


細胞 表面 の タン パク 質 を 分 解 、 除 菌 し ます “「“ ミ 。 庫 内 に 付着 し て いる 菌 ま で 除 菌 し ます “““。 プラ ズ マ クラ スタ ー を 集中 的 に 放出 し ます 。 
浮遊 苗 除 菌 効果 (1000L の ボッ クス 内 で の 実験 結果 。 実 使用 空間 で の 実証 2 付着 菌 除 菌 効果 eg J で の 実験 結果 。 実 使用 空間 ドア 開閉 が 多い 時 や 、 ド ア を 長く 開け た 時 な ど を 

結果 で は あり ませ ん 。) [試験 依頼 先 】 (一 財 ) 石 川 県 予防 医学 協会 【 試 験 成績 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。) 【 試 験 依頼 先 】 (一 財 ) 石川 県 予防 医 ダメ 生活 リズ ム に せ た ミン グ で 冷 

書 】 第 14000609 号 [試験 方 法 】1000L の ボッ クス 内 に プラ ズ マ クラ スタ ー イ 学 協会 (US 00L の ボッ ク 分 析 い 生活 リス 合わせ だ タイ oo 

オン を 放出 し 、 そ の 後 、 淫 遊 庫 を エア ー サ ンプ ラー を 用 いて 採取 し 、 生 黄 数 を 測 ”。 ス 内 に 菌 を 浴 布 し た 寒天 培地 を 配置 し 、 プ ラズ マク ラス ター イオ ン 放 内 を 通常 より 多く の イオ ン で 清潔 に し ます 。 

定 ( プ ラズ マク ラス ター イオ ン 濃 度 : ダ クト 内 200.000 個 /cm3) 【 試 験 対象 】 浮 出 6 日 後 の 生 菌 数 を 測定 (プラ ズ マ フラ スタ ー イ オン 濃度 :50.000 個 @ 対象 機種 :SJ-GK50J/MF50J/GK46J/MF46J/MW46J/ 

遊 し た 1 種類 の 菌 【 対 象 場所 】 冷 蔵 室内 【 試 験 結果 】 約 73 分 で 除去 率 99% 以 上 /cm3) 【 対 象 場所 】 冷 蔵 室内 【 試 験 結果 】6 日 間 で 除去 率 99% 以 上 GW35H 


と 一 = @ ょ つっ こ や < っ O ゃ ぶ 
信頼 の 証 一 プラ ズ マ クラ スタ ー は シャ ー プ だ け 一 

シャ ー プ の プラ ズ マ クラ スタ ー 技 術 は 、 お 客 様 の 「 安 心 ・ 安 全 」 の た め に 、「 実 証 」 に こだわ っ て きま し た 。 チェ ッ ク ! 訟 kN 
「 快 適 な 空気 環境 」 を 世界 へ 。 プ ラズ マク ラス ター は 、 こ れ か ら も 進化 し 続け ます 。 [プラ ズ マ クラ スタ ー| に よる 浮遊 カビ 菌 や 

浮遊 菌 の 作用 抑制 メカ ニズム 

自然 の 力 を 応用 し た 作用 抑制 メカ ニズム 
浮遊 菌 な どの 表面 の 細胞 膜 の タン パク 質 を 分 解 し て 、 作 用 を 抑制 し ます 。 “4 TOYOTA NISSAN FUJITEC 消 未 建 有 LIXIL 図 ミ yo ホー ム DENSO 
国内 外 の さま ざま な 試験 機関 で 実証 (W<gmanpecwzsu。) Be 5 ララ mm 区 Rnnml 潤 に 
多く の 業種 の 企業 “で 採用 DENSO EE ee の 大阪 ガス Daigas SmaI ズ 


erovp 


ISUZU Snmo ア 
%4 ウイ ルス - 菌 : ド イツ アー ヘン 応用 科学 大 学 アー トマ ン 数 授 検証 。※5 2000 年 。 mrawssua ム NaN bs 
10 月 一 2021 年 7 月 生産 の プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 デパ バイス の 採用 実績 で す 。 MM 


"お 9 の 
EDICAL 
Adlerams EC 


商品 の 色 は 印刷 の た め 実 際 の 色 と 異 な る 場合 が あり ます 。 ま た 、 照 明 や 見 る 角度 に より 、 色 の イメ ー ジ は 微妙 に 異な り ま す 。 CON 店 頭 で お 確か めく 
な る こと が あり ます 。 ま た 、 食 中 毒 な どの 予防 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 ご 利用 に は 無線 LAN 接 続 が 必要 で す 。 ま た 無線 LAN ア クセ スポ イン ト 機 器 が 必要 で す 。 詳 細 は P3、4 を ご 確認 くだ さ */ 当社 調べ 。 


だ さい 。 


2022 年 


@ 庫 内 の 明る さ に つい て は 、 中 を 見 や すく する た め に 明る くし て いま す が 、 実 際 の 庫 内 照明 の 明る さと は 異な り ま す 。 ※3 使用 環境 ( 庫 内 の ] 
度 機種 5)-GK50J と 202 1 年 度 機種 5)-AF50H と の 比較 。 庫 内 カベ お よび 各 棚 に お ける 平均 照度 。SJ-AF50H:252lx SJ-GK50J:360lx @ 写真 - イ ラス ト は イメ ー ジ で す 。 


ンク ンタ クン 4 ルク ペン 


ちろ ん 、 使 いや すさ に こだわ り た ぃ 。 側 陸 2 人 0 人 
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| 庫 内 に うる お い を 補給 | 生活 スタ イル に あわ せ て 冷蔵 室 ズ 冷凍 室 で 使え る 
ステ ン レ スパ ネル (ek ィ ジ フレ キシ ブル トレ ー 

ドア の 開閉 時 に 入る 湿気 を 「 ス テン レス パネ ル 」 に 吸着 し 、 う る お い 冷蔵 室 と 冷凍 室 に それ ぞ れ 設置 。 生 活 ス タイ ル に 合わ せ て 調味 料 
と し て 庫 内 に 補給 し ます 。 な どの 小物 や カッ プア イス クリ ー ム な ど を 収納 で きま す 。 


時 間に合わ せ て 明る さ を 切 替え \ ま 6 @ サイ ズ の 異な る 食品 も スッ キリ 収納 で きる 
庫 内 LED ラ イト (ek ィ ソ 折り た た み ト レー 

昼間 は 天 面 と 背面 の LED 食品 の サイ ズ に 合わ せ て 、 

ライ ト で し っ か り と 食品 を 棚 を カン タン に 変え られ る 。 

照ら し 、 夜 間 の 深夜 12 時 高 さ の ある も の も スッ キリ 

か ら 朝 5 時 まで は まぶし さ X 納 。 

を 抑え 、 上 暖色 系 の ライ ト に 

切り 替え ます 。 

明る さ 従 来 比 1.4 倍 〆 7( 当 #) 深夜 は まぶし すぎ な い 


すみ ずみ まで 見 や すい 庫 内 柔らか な 光 横 か ら サ ッ と 取り 出せ る 
N 側 取 り ポ ケッ ト 


冷気 を 逃がさ ず 、 取 り 出 せま す 。 


お や すみ モー ド ※6 


庫 内 の 奥 ま で サッ と 
こん な きれ い に し た い 
お 悩 か あり ませ ん か 7 棚 全 段取り は ず し 
NNIG Oh トレ ー と ポケ ッ ト は すべ て 
SUPPORT a 2 レ り は ず し で き て 掃除 が 簡 
6 単 。 庫 内 の すみ ずみ まで ラ 


ク に 汚れ を 拭き 取れ ます 。 


食品 の 量 ・ 置 き 場所 な ど ) に より 、 プ ラズ マク ラス ター イオ ン の 効果 が 異 


清潔 ・ 新 鮮 保存 「 う る お い チ ルド 」 と 「 作り お き ル ー ム 」 の 2 


5 W 


。 [うるおい チル ド ] ニー 
高密 閉 構造 


[ 作り お き ル ー ム ] 
低温 制御 


高密 閉 構造 で 生鮮 食材 を 新鮮 保存 
うる お い チ ルド 


魚 度 に デリ ケー ト な 食材 を 保存 する チル ドル ー ム は 、 出 し 入れ 
が 多く 、 乾 燥 し や すい の が 悩み の タネ 。 そ こ で 、 気 密 性 の 高い 
密閉 空間 で うる お い を 保ち な が ら 新鮮 保存 で きま す 。 


eo お 寿司 や さん の 「 ネ タケ ー ス 」 と 得 ' 


村人 の | 同じ 原理 で 冷や す 。 まま ミュ 5 
良品 に 直接 風 を 当て ず に 乾燥 を 
えて 優し く 冷や し ます 。 : ンー 
買っ た 時 の お いし さ を 守 る 、 鮮度 長持ち 。 デコ 
[ ハム の 塩味 ] 3 日 保存 後 の Cr 地味 が [ マグロ の 酸味 ]3 日 保存 後 の PP 二 叶 が 
塩味 の 変化 “| 入れ る 前 に 近い 増し て いる 酸味 の 変化 入れ る 前 に 近い 増し て いる 
5 (000 AE を プ Eco 】 ー ーー Ag を 6 ノ cs ー 
0 一 ーー 本 


初期 値 を 100% と し た 0% | に 2 


初期 値 を 1006 と し た つ *“… 姜 店 
場合 の 濃度 差 (%) 0% 


場合 の 濃度 差 (%)  ow 
冷蔵 庫 に 入れ る 前 うる お い チ ルド 当社 従来 冷蔵 室 冷蔵 庫 に 入れ る 前 


保存 3 日 後 注 つる お い 保 っ # ち 保 1 3 で 回 NN 保 E3 i ) で みず みず じ い 
) 


ag 5 ア am 」 と 


うる お い チ ルド 当社 従来 冷蔵 室 


| 


ラッ プ 無 し で 3 日 間 保 存 。 外 気温 30C。 【 分 析 依 頼 先 】 (株 ) 味 香り 戦略 研究 所 【 試 験 成績 書 】No.7828 分 析 値 は 食材 に よっ て 異な り 、 ま た 生鮮 食品 
間 保 存 。 ア ジ の K 値 、7 日 後 20% 以 下 。 鯛 の K 値 、7 日 後 20% 以 下 。K 値 と は 、 人 魚肉 の 生鮮 度 を 表す 指標 で 、 一 般 的 に 20% 以 下 が お 刺身 用 と され て いま す 。【 牛 も も 肉 ] 試験 依頼 先 】 (一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー [試験 内 容 】 作 りお さき ル ー ム で の 和牛 も 
熱し た ジャ ガイ モ と レン コン の 初期 値 と 作り お き ル ー ム お よび 冷凍 室 に 3 日 間 保 存 後 の 噛 み 応え を 比較 。【 試 験 結果 ] ジ ャ ガイ モ : 吉 熱 後 222J/m2、 作 りお き ル ー ム 233J/m^、 冷 凍 室 106J/m2。 レ ンコ ン : 加 熱 後 1214J/m?、 作 りお き ル ー ム 
お き ル ー ム お よび 冷凍 室 に 3 日 間 保存 後 、 常 温 に 戻 、 そ れ ぞ れ の ドリ ッ プ 量 を 計測 。 【 試 験 結果 】 ジ ャ ガイ モ : 作 りお き ル ー ム 1.82g、 冷 凍 室 5.99g。 レ ンコ ン : 作 りお き ル ー ム 0.65g、 冷 凍 室 2.89g。 分 析 値 は 食材 に よっ て 異な り 、 ま た 生鮮 食品 は 個 


は 個体 差 、 季 節 、 食 材 の 量 な ど に よっ て 異な り ま す 。 ※2 食品 の 種類 や 投入 時 の 鮮度 状態 に より 


高密 閉 構 造 + 低 温 制 御 


段 構造 で 新鮮 保存 。 お いし さ 長 持ち 段 チ ルド 


低温 制御 で お いし さぶ 長 持ち 


作り お き ル ー ム 


低温 制御 だ か ら 、 生 鮮 食 品 や 調理 済み の 作り 置き 食材 、 お 総菜 の 保存 に 適し て い 


拓 


[和牛 も も 肉 ] 


アオ = 


保存 *2 


作り お き ル ー ム で 保存 し て 食 感 を キー プ 。 さ ら に 美味 し さ 閉 じ 込 め て 保存 可能 。 


画 に の 噛み 応え “3 画 ドリ ッ プ 量 ※4 
レン コン ジャ ガイ モ 


0 
加熱 後 作り お き ル ー ム 冷凍 室 冷凍 室 作り お き ル ー ム 冷凍 室 作り お き ル ー ム 


上 段 


[ うる お い チ ルド ] 
高密 閉 構造 


約 0 て 一 2 て *s 


下段 


[ 作り お き ル ー ム ] 
低温 制御 


約 -2 で ~0*C*s ーー ニー ニニ 六 物 識 弁当 の お ヵ ず 較 に お 肉 の 保存 


| 清潔 © 
簡単 に 、 サ ッ と 
7 月 人 こん な きれ い に し た い 


お 悩み あり ませ ん か ? チル ド 棚 


SUPPoRT bs HR 取り は ず し 清 
= 。 活 れ た 庫 内 の 
お 邊 入れ が 大 度 チル ド 上 の 棚 ま で 全て 取り 


は ず し が で きる の で 、 今 まで 
掃除 が で き な か っ た と ころ 
まで 簡単 に お 掃除 可能 に 。 


内 の 明る さ に つい て は 、 中 を 見 や すく する た め に 明る くし て いま す が 、 実 際 の 庫 内 照明 の 明る さと は 異な り ま す 。 ※1 2017 年 度 機種 5)-GX55D「 チ ルド ルー ム ]( 新 製品 5〕-GK50J と 同等 ) と 当社 2015 年 度 機種 5J-PF47B 冷 蔵 室 と の 比較 。 
な り ま す 。 賞 味 期限 ・ 消 費 期 限 を 延ばす 効果 は な く 、 表 記 の 保存 期間 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 【 ア ジ - 鯛 ] [試験 依頼 先 ] (一 妹 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー【 試 験 内 容 】 作 りお さき ルー ム で の に K 値 試験 に て 算出 。 ラ ッ プ で 包装 、 ド ア 開 閉 な し で 7 

も 肉 の 生 菌 数 (単位 CFU/g) 。 ラ ッ プ で 包装 、 ド ア 開 閉 な し で 12 日 間 保 存 。 初 期 値 6.8X103、12 日 後 :1.1X105。 生 菌 数 は 一 般 的 に 107 が 初期 腐 用 と され て いま す 。 ※3 【 試 験 依頼 先 ] (株 ) 味 香り 戦略 研究 所 試験 成績 書 ]No.159【 試 験 方 法 】 ヵ 

1180J/m2 冷 凍 室 468J/m7。 分 析 値 は 食材 に よっ て 異な り 、 ま た 生鮮 食品 は 個体 差 、 季 節 、 食 材 の 量 な ど に よっ て 異な り ま す 。 ※4【 試 験 依頼 先 】( 株 ) 味 香り 戦略 研究 所 試験 成績 書 ]No.159【 試 験 方 法 】 加 熱し た ジャ ガイ モ と レン コン を 作り 

体 差 、 季 節 、 食 材 の 量 な ど に よっ て 異な り ま す 。 ※5 温度 は 、 周 囲 温度 30C・ 温 度 調節 [中 ] で 、 食 品 を 入れ ず に ドア を 閉じ 、 安 定 し た と き の 目 安 (チル ドモ ー ド 設定 時 ) 。 @ 写真 は イメ ー ジ で す 。 8 


良 感 も 上 里 み も 味わっ て 家族 の 健康 を 願 


真ん中 レイ アウ ト 野 菜 室 


上 段 ・ 下 段 を 使 
小さ な 野菜 も 迷子 に な ら な い 。 


E い 分 け て 、 た っ ぷり 収納 。 


上 段 野菜 ケー ス 
( 深 浅 ス ライ ド ケ ー ス ) 


野菜 ケー ス 


果物 エリ ア 小物 エリ ア 大 物 ・ 長 物 エ リア タテ 収納 エリ ア 
中 物 野菜 が 整理 し や すい 。 小物 野菜 が すぐ に 見 つけ や すい 。 左側 に は キャ ベツ 、 レ タス な ど 、 右 側 に は に ん じん 、 き ゅ うり な ど を 
見 や すく 取り 出し や すい 。 生姜 な どの 使い 忘れ を 防ぎ ます 。 菜 の よう な 大 物 野菜 が 余裕 で 入り ます 。 縦 に 収納 で きま す 。 
@ こ の ペー ジ は 、SJ-GK50J を 中 心 に ご 説明 し て いま す 。 | @ 商 品 の 色 は 印刷 の た め 実 際 の 色 と 異な る 場合 が あり ます 。 ま た 、 照 明 や 見 る 角度 に より 、 色 の イメ ー ジ は 微妙 に 異な り ま す 。 お 求め の 際 は 、 店 頭 で お 確 


て 算出 。 外 気温 20 て 
外気 温 20 て 、 ラ ッ プ な し 、 ド ア 開 閉 な し で 7 日 間 保 存 。 野 菜 の 種類 や 状態 、 収 納 量 な ど に より 効果 は 異な り ま す 。 【 試 験 依頼 先 】( 一 財 ) ボー ケン 品質 評価 機構 【 試 験 成績 書 】 (JNLA2021K0657) 他 【 試 験 方 


、 ラ ッ プ な し 、 ド ア 開 閉 な し で 大 根 、 ニ ンジ ン を 7 日 間 保 存 し 、 糖 量 を 測定 。 【 試 験 依頼 先 】 (一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー【 試 験 成績 書 】 (第 21074352001-0101 号 ) 他 野菜 の 種類 や 状態 、 収 納 


う 、 毎 日 の フレ ッシュ 野菜 。 


みず みず し さ を 保 ちな が ら 、 甘 み を 引き 出し ます 


害 下 シャ キッ ト 野 菜 室 


野菜 は 寒さ か ら 身 を 守 ろ うと する と き 、 で ん ぷん が 糖 に 分 解 さ れ て 
甘み が 増し ます 。 そ の 甘 さ を 引き 出す た め 、 雪 国 の 野菜 を 軍 の 下 で 
長期 間 保存 する 方 法 に 近い 状態 を 再現 し て お り 、 低 温 ・ 高 湿 環境 で 
魚 度 を 守り な が ら 甘 味 成分 が アッ プ し ます 。 


@ 寺下 保存 の イメ ー ジ 
(実際 の 庫 内 と は 異な り ま す 。) 


雪 下 の 環境 に 近い 、3 面 報 射 冷 却 + キ うる お い ガ ー ド 


低温 で 包み 込ん で 冷却 し な が ら 、 野 菜 室 全体 を すっ ぱり お お っ て 乾燥 
を 抑え ます 。 


保存 する よう に パ eS 
冷た く 密閉 3 面 還 射 冷却 


こん な 0 
お 悩み ぁ り ませ ん か ? 抗菌 
0 野菜 み < ず っ て お 手入れ トレ 


集め て ケー ス を 野菜 くず を 手前 の 


集め て 、 そ の まま ポイ ッ 


まる で 雪 下 野菜 の よう に 
低温 高 湿 で 甘み アッ プ * 
男 大 根 の 甘味 成分 の 変化 
上 > 


成 
: 
(g/100g) 


野菜 室 に 入れ る 前 雪 下 シ ャ キッ ト 野 菜 室 
ニン ジン の 甘味 成分 の 変化 


野菜 室 に 入れ る 前 雪 下 シ ャ キッ ト 野 菜 室 


1 週間 シャ キッ と みず みず し く 保 存 “3 


画 「 レ タス 」 
水分 減少 率 


当社 従来 野菜 室 


雪 下 シ ャ キッ ト 野 菜 室 


画 「 ブ ロッ コリ ー」 
水分 減少 率 


画 「 チ ン ゲ ン サ イ 」 
水分 減少 率 


A 


当社 従来 野菜 室 雪 下 シャ キッ ト 野 菜 室 


掃除 す 2 の が 


か めく だ さい 。@ 庫 内 の 明る さ に つい て は 、 中 を 見 や すく する た め に 明る くし て いま す が 、 実 際 の 庫 内 照明 の 明る さと は 異な り ま す 。 ※1 2022 年 度 機種 SJ-GK50J「 雪 下 シ ャ キッ ト 野 菜 室 ] の 試験 結果 より 当社 に 
量 な ど に より 効果 は 異な り ます 。 全 て の 野菜 の 甘味 成分 が 増え る わけ で は あり ませ ん 。 ※2 2022 年 度 機種 く )-GK50J「 雪 下 シ ャ キッ ト 野 菜 室 」 と 当社 202 1 年 度 機種 く )-W354H 従 来 野菜 室 と の 当社 試験 比較 。 


法 】JIS Z 2801 抗菌 性 試験 【 抗 菌 方 法 】 銀 イオ ン に よる 【 試 験 結果 】99% 以 


Te IAA 


て る だ け の か ん た ISO 22196 
ん お 手入れ 。 for KOHKIN 


無機 抗菌 剤 ・ 練 込 
野菜 室 抗菌 お 手入れ トレ ー 
JP0122036A0020R 


上 の 抗菌 効果 @ 写真 ・ イ ラス ト は イメ ー ジ で す 。 
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た っ ぶり 収納 見 や すく 整理 で きる か ら 、 ま と め 買 いも さ 


了 王 と を 3 | 約 四 較 分 で 急冷 が で きま す 。 あ ら 熱 と り に 便利 。 
トレ ー 付 き 


グー | 全 未 室 
る ET 作 り お き 冷 


$s あぁ 


i 
週末 に まとめ て 作っ た 切っ た 野菜 と 塩 昆布 を ポテ ト サ ラ ダ な どの 
作り 置き の あら 熱 と り に 混ぜ て 野菜 の 即席 漬け あら 熱 取 り も で きる ! 


タテ 収納 が で きる と 
た っ ぷり 詰め て も 
見 や すい 


大 型 ロー ラー 採用 
大 容量 で も 手 に か か る 
重 さ が 約 半分 ※1 


鮮度 長持ち 機能 が 充実 、 
肉 ・ 魚 ・ 野 菜 も 手づくり 総菜 も 
フレ ッシュ な 味 を し っ か り キ ー プ 。 


温度 上 昇 を 抑え て 鮮度 を 守る 
新鮮 冷凍 


通常 冷凍 より さら に 低温 で 保存 。 ま た 、 有 妹 取 り 運 転 前 や ドブ 


開閉 後に 急冷 し 、 温 度 上 昇 を 防ぎ ます 。 妹 つき を 抑え 、 食 品 (メー) 

の 鮮度 を 守り ます 。 

「 新 鮮 冷凍 」 ボ タン を 押す と 、 錠 つの 制御 が 作動 3 食 感 も 守っ て お いし さと 栄養 を 一 気 に 閉 じ 込 め る 
| 作 温 コン トロ ー ル 詳 8 者 取り 運転 前 に 急冷 RR お いそ ぎ 冷 凍 * 

iA _ 熱 伝導 に すぐ れ た ステ ン レ スト レー※6 と 冷気 に より 、 約 図 


倍 ま 7 の スピ ー ド で 一 気 に 冷 凍 。 お いし さや 栄養 分 を 封 
じ 込 め ま す 。 作 り た て の 料理 ( 約 較 較 * て 以下 ) も お いし いう 終る @ の 


ち に 冷凍 で きま す 。 お いし さる を 
キー プ 


還 冷 凍 保存 比較 (下段 冷凍 室 1 ヶ月 保存 ) “4 


当社 通常 冷 2 お いそ ぎ 冷 凍 
ウー we、 フッ ンー ョ ホー ム フ リ ー ジ ング で (解凍 後 ) | 新鮮 冷凍 ※3 (解凍 後 ) 


> 


ひき 肉 どう 2 - < 面倒 を な 下ごしらえ が A PF' 0 | 1 い 
3 と < EE トト い 1 導 | 
A i 4 了 : 拉 SN 志 り 用 が Z 記 bt a = 
y 2 IN NN で 
人 NN 、 
いい 1 ワウ ーー 

PP Bi ] 食品 細胞 が 破壊 され 、 う まみ アッ ァ ッ 

2 が | 栄養 分 を 含む ドリ ッ プ が 流出 。 ドリ ッ プ は ほとん ど な し 。※8 


と の 当社 試験 比較 。 開 放 後 、 ド ア 引 き 出 し の 引張 力 。 室 内 負荷 荷重 36kg の 場合 、 SJ-GT51C: 0.33kg 重 、 SJ-GF50B:0.74kg 重 。 ※2 SJ- RT ン 全 体 の 定格 内 容積 。 ※3 新鮮 冷凍 運転 中 は 、 消費 電力 
※5 調理 し た も の ( 約 60 て 以下 ) を 凍ら せ た り 、 生 も の を すばやく 凍ら せま す 。 庫 内 に 他 の 食品 が ある 場合 は 、 Scm 以 上 すき 間 を あけ て くだ さ ※6 ステ ン レ スト レー は 、GK ラ イン の み 採 用 。 ※7 2022 年 度 機種 
11 1 週間 後 、 室 温 解凍 し た 場合 の 当社 試験 比較 。 食 材 の 種類 ・ 状 態 ・ 解 凍 方 法 な ど に より 効果 は 異な り ま す 。 ※9 ミネ ラル 成分 の 多い 水 を 使っ た 場 に い 部 分 が 多く な る な ど 、 透 明度 が 変わ り ま す 。 ※10【 試 験 依頼 先 】 


凍 宇 


に 


レベ 上 三 」 
谷 旦 


カフ リー ザー 


上 段 冷凍 室 


「 作 りお き 急 冷 」 や 
「 お いそ ず ぎ 冷 凍 」 を 搭載 。 


中 


深 さ 


いろ ん な サイ ズ の 食品 を 
整理 で きる エリ ア 


大 容量 冷凍 室 


メカ ガ カフ リー ザー 


生鮮 


食品 は 、「 お いそ ぎ 冷 凍 」 で 


お いし く 保 存 


約 13cm 


冷凍 ケー ス を 自由 に 仕切 っ て 、 


キチ ン と 整理 で きる 4 切り 名 人 
(GK ラ イン ) 


動か 1 


フレ キシ ブル トレ ー 


生活 スタ イル に 合わ せ て 
小分け し た 食材 や 
カッ プア イス クリ ー ム な ど を 
収納 で きま す 。 


大 物 ・ 長 物 エ リア 


育 の 高い 食品 や 箱 物 、 
2 段 積 み も 大 丈夫 ! 


500ml ペ ッ 
立て て 収納 可能 


大 きい 氷 で ひと 味 ち が う 晩 本 に 


ト ボ トル を 


大 小 切 替 氷 


アイ ズル ー ム 


大 きく て きれ いな 氷 が お うち で た っ ぷり 。 氷 は 2 種類 (大 / 標 


‘へ 
ゝ 員 芝 


“< 


に 合わ せ て 選ぶ の も 楽し い 。 


る ミネ ラル ウォ ー タ ー も 使え ます *9。 


ヾ 二 x ま 刀 
月 / 束 


SUPPORT 


8 
量 が 約 10~30% 多 く な り ま す 。 


る 庫 内 の 明る さ に つい て は 、 


こん な 

お 悩み あり ませ ん か ? 
製 水 ユニ ッ ト ム の 
見 えな い 邦 分 っ て 

清水 な の か しいら? 


ボタ ン を 押す だ け 、 ラ クラ ク 洗 浄 で 清潔 
製氷 皿 清 掃 男 ] “0 


給水 経路 は Ag+ イ オン 加工 で 清潔 に 保 た れ ま す 。 ボ タン を 
押す だ け で 、 製 氷 皿 ・ 給 水 パ イプ を ラク ラク 水洗 い 。 わ ざわ 


ざさ 取り は ず し て 洗う 手間 が いり ませ ん 。 


中 を 見 や すく する た め に 明る くし て いま す が 、 


SJ-GK50J」 の お いそ ぎ 冷 凍 と 通常 冷凍 の 最大 氷結 量 
(一 財 ) ボ ー ケ ン 品 質 評価 機構 【 試 験 成績 書 】 (20219036192-1) 試験 方 法 】 JIS Z 2801 抗 


際 の 庫 内 照明 の 明る さと は 異な り ま す 。 ※1 2016 年 
※4 2014 年 度 機種 S)-GT50A( 新 製品 5)-GK50J と 同等 ) と 当社 2013 年 度 機種 5)-XF50Y と の 当社 試験 
E 成 帯 (-1 て 一 5 て ) 通常 時 間 の 比較 (当社 試験 ) 。 タ 
性 試験 [抗菌 方 法 】 銀 イ オン に よる [試験 結果 】 99% 以 上 の 抗 


気温 20 て 、 


ン ン i 


2 ラ 
給水 パイ プ 1 


給水 パイ プ ( ア ルミ 製 ) = 
製氷 皿 


貯水 ケー ス EE ーー 


AS) 


度 機種 S)-GT51C( 新 製品 SJ-GK50J と 同等 ) と 当社 2015 年 度 機種 く )-GF50B 


比較 。 ド ア 開 閉 あり で 1 か 月 保存 。 食 品 の 種類 や 状態 な ど に より 効果 は 異な り ます 。 


バア 開閉 な し 、15mm 厚 の 肉 1 50g の 場合 。 お いそ ぎ 冷 凍 :48 分 、 通 常 冷凍 : 134 分 。 ※8 冷凍 保存 


効果 を 写真 ・ イ ラス ト は イメ ー ジ で す 。 


生活 スタ イル に 合わ せ て ドア を 選ぶ と も っ と 快適 に ! 


設置 環境 と 使い 勝手 に 合わ せ て 、 ド ア は 選べ る 2 タイ プ 


冷蔵 庫 の 前 に スペ ー ス が 
な く て も 、 開 け や す く 
出し 入れ スム ー ズ 。 


置き 場所 を 選ば な い 、 
左右 近い 方 か ら 開 いて 
MW 食品 を サッ と 出し 入れ 。 


こっ ち も PD 


ドア の 開き が 小さ いた め 、 前 方 の スペ ー ス が な く て も 設置 可能 


キッ チン の 奥 や 壁際 で も ラク に 使え る 


相川 


| 
上 7 | 


ホコ リ や 油煙 を 防ぐ 
パッ キン の 汚れ ガー ド 


冷蔵 室 上 部 の ひさ し が 、 キ ッ チ ン の 気 に な る ホコ リ や 油煙 を 防い で 、 
パッ キン を 汚れ か ら ガ ー ド し ます 。 


Z ヽ 


§ SJ-GK50J//MF50J/GK46J/MF46J/MW46J/X416J/GW35H/W356J/D18H/ 
GD15H/D15H/FJ-HF 1 3H に 採用 。 


家族 みん な が 触る ハン ドル を 清潔 に 保つ 
冷蔵 室 抗菌 "加工 ハン ドル 


頻繁 に 手 を 触れ る 冷蔵 室 の ハン ド 
ル に 抗菌 加工 を 施し まし た 。 


SIAA$ 


ISO 22196 
for KOHKIN 


@ SJ-GK50J/MF50J/GK46J/MF46J/MVW46J/GW35H/PD31H/D23J に 採用 “2。 


独自 技術 


回 り 込 むこ と な く 、 近 い 方 か ら サ ッ と 開閉 


| 閉め 忘れ 防止 オー トク ロー ズ ド ア 
で 節電 アシ スト 

半 ド ア 状 態 ( ド ア と 本 体 の 距離 が 約 10cm) に 
な る と 、 自 動 で ドア が 閉まり ます 。 

@ SJ-GK50J/MF50J/X506J/GK46J/MF46J に 採用 。 


』「 セ ンタ ー ピ ラー レス 」 フ レン チ ド ア で 省エネ 、 容 量 ア ッ プ 。 
セン ター ピラー が ある と ポケ ッ ト の スペ ー ス が 狭く な り 、 さ ら に ヒー タ 
ー を 内 蔵 し て いる た め 電 力 を 消費 し て し まい ます 。 セ ンタ ー ピ ラー を 必 
要 と し な い 独 自 構造 で 、 ポ ケッ ト の 容量 が 増え 、 電 気 の ム タダ も 抑え ます 。 
@ 5J-GK50J/MF50J/X506J/GK46J/MF46J に 採用 。 


セン タニ ビラ ー 冷気 を 逃がさ な い 
バア 独自 構造 。 
ポケ ッ ト ドア 2 紀 
ま 1 
従来 フレ ンチ ドア セン ター ピラ ー レ スリ レンチ ド アア 


セン ター ピラ ー と は … 左 右 の ドア の 隙間 を 埋め る 柱 。 冷気 も れ ・ 露 つき を 抑え る た め 
に ヒー ター を 内 蔵 し 、 電 力 を 消費 し ます 。 


e この ペー ジ は 、SJ-GK50J を 中 心 に ご 説明 し て いま す 。 | @ SIAA マ ー ク は 、 ISO22196 法 に より 評価 され た 結果 に 基づき 、 抗 っ 製品 技術 協議 会 ガイ ドラ イン で 品質 管理 ・ 情 報 公開 され た 製品 に 表示 され 
て いま す 。※ 1 【 試 験 依頼 先 】 (一 財 ) ボ ー ケ ン 品 質 評価 機 構 【 試 験 成績 書 】 (JNLA2020K1167) 他 [試験 方 法 ] JIS Z 2801 抗菌 性 試験 [抗菌 方法 】 銀 イ オン に よる 【 試 験 結果 ]】 99% 以 上 の 抗菌 効果 ※2 


SJ-PD31H と D23J は 冷凍 室 ハ ンド ル も 抗菌 対応 。 


暮らし に 合わ せ て か し こく 節電 ! 


生活 パタ ー ン に 応じ て 省エネ ! 最 大 約 25%“" 節 電 


「 節 電 25」 モ ー ド の 設定 に より 、 冷 蔵 庫 の 使用 状況 を 自動 的 に 判断 、 各 ご 家庭 の 生活 パタ ー ン か ら 、 
か し こく 省エネ 運転 、 通 OI at 


lit 使わ な い 時 間 は さら に 芝 電 
最大 で 約 259%* 最大 で 約 25%* 
節電 


※3 節電 25 モ ー ド (自動 製 水 一 時 停止 モー ド 時 ) と 通常 運転 (自動 製氷 運転 時 ) と の 比較 。 電 力 の 消費 を 抑え た 運転 を する た め に 、 食 品 保存 に 影響 を 及ぼ さ な い 範囲 で 、 庫 内 温度 を 約 1 で て 高め に 設定 し ます 。 
温度 設定 「 中 」・ 新 鮮 冷凍 「 切 」、 周 囲 温度 35 て 、 ド ア 開 閉 な し で の 1 日 当たり の 消費 電力 量 か ら 算 出 。SJ-GK50J: 通 常 運転 (自動 製氷 運転 時 ) 1.338kWh 一 節電 25 モ ー ド (自動 製氷 一 時 停止 モー ド 時 ) 
0.982kWh。JIS C 9801-3:2015 測 定 基準 と は 異な り ます 。 使 用 環境 (温度 調節 ・ 周 囲 温度 ・ ド ア 開 閉 頻 度 ・ 食 品 の 量 な ど ) に より 節電 効果 は 変わ り ま す 。 


節電 25 25 項 目 の 省エネ 技術 が 、24 時 間 ご 家庭 の 最適 な 節電 を 実現 し ます 。 


@ 製 水 コン トロ ー ル セン サー @ 低 損失 リア クタ ー [各種 制御 ] 

@ ダブ ル 除 類 セ ン サー セー * ス リー プ 制 御 ・ パ イプ ヒー ター 通電 制御 
@ 外出 検知 セン サー SU * コ ンプ レッ サー 低速 回 転 制御 。 * 電 圧 変動 吸収 制御 

@ 外気 温 セ ン サー AU ・ ワ イド リニア イン バー ター 制御 * 除 邊 ヒー ター 制御 

@ 庫 内 温度 セン サー 高 性 能 断 熱 材 採用 仕切 り ニン ーー 
e コン プレ ッ サ ー 肥 動 低 電力 素子 。 人 発泡 ウレ タン 4 点 注入 方 式 * フ ァ ン モー ター 回 転 数 制御 

@ 庫 内 用 DC ファ ン モ ー タ ー @ 高 効 率 スイ ツチ ング 電源 


2 * 節電 25 は 、SJ-GK50J/MF50J/X506J/GK46J/MF46J/MW46J 
@ 庫 外 用 DC ファ ン モ ー タ ー OT a を 中 心 に ご 説明 し て いま す 。※4 


先進 の 省エネ 技術 で 、 SE 
96 a -COOL 
電力 の ムダ を 低減 SE ノン フロ ン 冷 媒 ノ ノン フロ ン 断 熱発 泡 ガ ス 
代替 フロ ン に 比べ て 、 地 球 温暖 化 へ の 影響 が 少な い ノ ン フ ロン 冷媒 (R600a) 及び 
画 高 性 能 放熱 シス テム ノン フロ ン 断 熱発 泡 ガ ス ( シ クロ ペン タン ) を 採用 し て いま す 。 ま た 、 使 用 時 の 年 間 
高 性 能 放 熱 器 と 、 外 気 を 取り 込み 効率 良く 熱 を 逃がす 放熱 グリ C0 排出 量 も 、 大 幅 に 前 潤し ます 。 ー 
ル を 採用 する こと で 、 放 熱効率 を 高め ます 。 |【 使 用 時 の 年 間 CO2 排 出 量 ] SJ-GK50J: 約 120kg "> * カ タロ グ 提 人 機 和 に 採用 。 
高 効率 冷凍 サイ クル 
コン プレ ッ サ ー の 運転 状況 に 応じ て 冷媒 流 路 を 自動 的 に 切り 替え 、 蓄電 池 連 携 "1 
冷媒 の 流れ を 適切 に コン トロ ー ル する こと で 、 冷 却 効率 を 高め ます 。 省 夫 力 モー ド 
能 コ ンプ レッ サー + ワイ ドリ ニ アイ ン バ ー ター 制御 停電 時 な どの 緊急 時 に 運転 時 間 を 延ばし ます 。 
PL で 、 省 エネ 効率 を 高め る と と も に 、 安 定 し た 低 通電 運転 7 TNCD8 Cc 
速 運転 を 実現 。 ま た 、 ワ イド リニア イン バー ター 制御 で 、 庫 内 の 状態 
に 合わ せ て コン プレ ッ サ ー の 回 転 数 を 効率 良く コン トロ ー ル し ます 。 約 日 約 づ .3 日 


 e-COOL( イ ー ク ー ル ) シス テム は 、SJ-GK50J/MF50J/X506J/GK46J/ 
MF46J/MW46J に 採用 。 


クラ ウド 鞭 電池 シス テム 


@ SJ-GK50J/MF50J/GK46J/jMF46J/MVV46J に 採 


[ご 参考 ] 冷凍 冷蔵 庫 に お ける 1 1 年 前 (2011 年 ) の 401 一 450L の 年 間 消 費 電力 量 の 目安 は 、470520kWh/ 年 で す 。 な お 、 こ の 消費 電力 量 は 、 特 定 の 冷蔵 庫 を 指し た も の で は ご ざい ませ ん 。 あく まで 
も 、JEMA 自 主 基準 に よる 10 年 前 の 推定 の 年 間 消 費 電力 量 の 目安 で す 。 


※4 SJ-X416J/GW35H に つい て は 採用 技術 が 一 部 異な り ま す 。 ※5 CO2 排 出 係数 0.463[kg-CO2/kWh]( 電 気 事業 低 炭 素 社会 協議 会 電気 の 使用 に 伴う CO2 排 出 係数 等 ] (2020 年 1 月 ) が 公表 
し た 2018 年 度 の CO2 排 出 係数 ) 。 ※6 別途 、 定 格 出力 が 1.5kVA 以 上 の 蓄電 池 シ ステ ム が 必要 で す 。 商 源 で ご 使用 時 は 設定 し な いで くだ さい 。 ※7 当社 調べ 。【 試 験 方 法 】 冷蔵 中 
ぐ ⑮J-GK50J) 、 当社 蓄電 池 シ ステ ム (〈JH-WB1921)〉 6.5kWh) で の シミ ュ レ ーション 。 温度 設定 「 中 ] プチ ルド モー ド 「 入 」 新鮮 冷凍 「 入 」 、 周囲 温度 約 30 て 、 製氷 サイ ズ [通常 ] 、 1 日 1 回 「 お いそ ぎ 
冷凍 ] を 使用 し 、 1 日 当たり の 消費 電力 時 か ら 算 出 。 使 用 環境 (温度 調節 ・ 周 囲 温度 ・ ド ア 開 閉 頻 度 ・ 食 品 の 量 な ど ) に より 運転 時 間 は 変わ り ま す 。 ※8 省 電 力 モー ド ① 設 定時 、 冷蔵 室 と 野菜 室 を 約 
10 て 、 冷凍 室 を 約 -15 て に 設定 。 ※9 省 電 力 モー ド ② 設 定時 、 冷蔵 室 と 野菜 室 を オフ 、 冷凍 室 を 約 10 て に 設定 。 14 
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限度 食品 の 時 おど ) に より 節電 効果 は 変わ り ま す 。 ※3 フラ ウド サー ビス と 人 感 セ ン サ ー な 連動 し て 、 情 報 を お 届け する 機能 で す 。 ※4 [試験 信頼 先 ]( 一 財 ポ ボー ケン 品質 評価 機構 [試験 成 纏 書 】UNLA2021K0657) 他 [論法 JJIS Z 2801 折 前 性 験 


15 場所 冷凍 室 (上 ) 。 調 理 し た も の ( 約 60C 以 下 ) を 凍ら せ た り 、 生 も の を すばやく 凍ら せま す 。 調 理 し た も の ( 約 60 て 以下) を 凍ら せる 場合 は 他 の 食品 か ら 5cm 以 上 離し て くだ さい 。 ※7 製氷 ユニ ッ ト に 採用 。 [試験 依頼 先 ] (一 財 ) ボ ー ケ ン 品 質 評価 機構 試験 成績 
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書 】(20219036192-1) 他 [試験 方 法 】JIS Z 2801 抗菌 性 試験 【 抗 菌 方 法 】 銀 イオ oni ※8 野菜 室 、 上 段 冷凍 室 を 除く 。 る @(  ) は [食品 収納 スペ ー ス の 目安 ] で す 。 詳 し く は 最終 ペー ジ を ご 覧 くだ さ 


奥行 き 業界 トッ プク フス の 奥行 薄 型 63cm で 上 段 ま で サッ と 手 が 届 く 。 
6 野菜 室 が 真ん中 だ か ら 出 し 入れ も ラク ラク 。 


SJ-GK46J/MF46J/MW46J 2022 年 6 月 時 点 冷凍 冷蔵 庫 ( 定 格 内 容積 451~500L ク ラス ) に お いて 。 
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己 | 対 無 | 日 C| 到 フ | ガ ミオ | プ | 集 プ | ス う 作 ラフ 折 高 側 | ラ 出 | ナ ガ | 電 し L 
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※1 SJ-XF47B (2015 年 モデ ル ) は 、 新 規格 に て 定格 内 容積 455L で す 。 ※2 25 頂 目 の 省 エネ 技術 を 採用 。 ※3 節電 25 モ ー ド (自動 製 水 一 時 停止 モー ド 時 ) と 通常 運転 (自動 製 水運 転 時 ) と の 比較 。 電力 の 消費 を 


調節 ・ 周 囲 温度 ・ ド ア 開閉 頻度 ・ 食 品 の 量 な ど ) に より 節電 効果 は 変わ り ま す 。 ※4 フラ ウド サー ビス と 人 感 セ ン サ ー な 連動 し て 、 情報 を お 届け する 機能 で す 。 ※5 [試験 依頼 先 ] (一 財 ) ボ ー ケ ン 品 質 評価 機構 【 試 験 成績 書 】 (JNLA2021K0657) 他 [試験 方 法 ] JI5 Z 
17 効果 ※7 対象 場所 : 冷 凍 室 (上 )。 調理 し た も の ( 約 60C 以 下 ) を 凍ら せ た り 、 生 も の を すばやく 凍ら せま す 。 調理 し た も の ( 約 60C 以 下 ) を 凍ら せる 場合 は 他 の 食品 か ら 5cm 以 上 離し て くだ さい 。 ※8 製氷 ユニ ッ ト に 採用 。【 試 験 依頼 先 】 (一 財 ) ボー ケン 品質 評価 
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チル ド 棚 取り 外し %$ cocoro VE 


し ノリ 


SJ-MF46J 


オー プン 価格 


奥 
行 
き 
ス 
リ 
ム 
タ 
イ 
プ 


$$ COCORO HOME 
L 


2021 年 。 
エネ 舌 成 率 1U1% 金 
G 年 間 消費 電力 量 の SIAA: 


(50/60Hz) ISO 22196 真ん中 レイ アウ ト 「 5 、, 5 
(JlS C 9801-3:2015) for KOHKIN 婦 下 シャ キッ ト 野 菜 宝 | 5 成 宇 抗 閉 加 T ハ ンド ル 
上 段 冷凍 室 ・ ア イス ルー ム を ON し 
冷凍 (ツー スタ ー) で 測定 し て いま す 。 RE 
55 SR JP0122036A0015V 
グリ ー ン 購入 法 適合 商品 
回 は 最小 必要 設置 スペース で 、 年 間 消 費 電力 量 の 測 
定 条 件 と は 異な D り ます 。 設 置 条 件 に より 若干 異な る こ 
と が あり ます の で 、10mm 程 度 余裕 を と っ て くだ さい 。 
[最小 必要 設置 スペ ー ス ] 単位 mm SrA) 
S 5*1 5*1 17L 
ur 650- 
Hs 
8 の 8 
8[ PS 
NT eS 2 
oo 
195 249 
630 (135* 開 時 の 寸法 ) = 
637 く 〉 は 「 食 品 収納 ラス ティ ッ ク ホ ワイ ト ーー 、 
スペ ー ス の 目安 」 で す 。 20 フス デイ ツク 2 ボ 231 -H ラス ティ ッ ク ダー ク メ タ ル -W ラス ティ ッ ク ホ ワイ ト 


(ハン ル 調節 脚 部 カバ ー 含 む ) る 質量 : 91kg 臣 コ 


「 プ ラズ マク ラス ター」 で 清潔 保存 。 
業界 トッ プク ラス “の 奥行 63cm、 と どっ ち も ド アタ イブ プ 。 


* 2022 年 6 月 時 点 国内 家庭 用 冷凍 冷蔵 庫 (定格 内 容積 451 一 500L[ ク ラス ) に お いて 。 
3 右 か ら も 左 か ら も 開き ます 


Plasrmacluster 


SJ-MW46J 


オー プン 価格 


2021 年 5 | 
省エネ 基準 達成 率 1 01 % 金 
G 年 間 消費 電力 量 263 De SIAA: 


(50/60Hz) ISO 22196 


カフ リー サー | 睦 本 私 朴 に 
新鮮 冷凍 || 思 [SSSg 
作り お き ルー ム || % cocoro nove 

チル ド 棚 取り 外し || 9cocomoge 


真ん中 レイ アウ ト os 8 
(JIS C 9801-3:2015) for KOHKIN 婁 下 シ ャ キッ ト 野 菜 室 | | 届 威 室 抗 菌 加工 ハン ドル 


上 段 冷凍 室 ・ ア イス ルー ム を OR ーー RE 
冷 束 (ツー スタ ー) で 測定 し て いま す 。 tid 上 記 
に 7 と っ ち も hp 


グリ ー ン 購入 法 適合 商品 


a 


AE ト SENT 間 


園 は 最小 必要 設置 スペ ー ス で 、 年 間 消費 電力 量 の 測 
定 条件 と は 異な り ます 。 設 置 条件 に より 若干 異な る こ 
と が あり ます の で 、10mm 程 度 余裕 を と っ て くだ さい 。 
[最小 必要 設置 スペ ー ス ] 単位 mm (っ ) 
ら 17L a 
C= 
CO 
8 _ 
CO 
Fn 
CO 
oo 
ky USBUHSAGN く > は [食品 収納 -W ラス ティ ッ ク ホ ワイ ト 
OCT ル WMILSt) 質量 191kg GSL(G41) PP -H ラス ティ ッ ク ダ ー ク メタ ル -W ラス ティ ッ ク ホ ワイ ト 
AloT ドア タイ プ 冷蔵 室 
主 べべ G| 接 無 1HC| 到 フ | ど | メ | ド オ | ヲ | 鶴 プ | 集 プ | 見 プ | 低 | う | 作 | チ | 〒 エ | | ポ 段 | 折 | 高 | 側 | ラ 出 
な 感 8 続 線 O00 タレ | 5 | タ ア || 有馬 | 貸 え | シ え |8 え | 温 | る | り | ル | テ | 時 | ケ 々 | | を | 取 |2 ク し 
特 。 | ジ 8l| 対 し MCI エ イン | ち | ル ト | マ 除 マ キャ マ 運 る | 新 | お | お | ド | 計 | 多 | アス | だ | 調 5 | ラ 入 
5 呈 旦 | 応 A|lEO| 与 チ | も | ド | ク | 多 | 代用 | 名 | 転 少 | 鮮 | い | き | ル | 学 | る トバ パ | 多 | 節 | ポ | ク れ 
長 し 5 イド | ド | ァ 回 | 妥 | 陸 ぁ 妥 ヌ ヌ | モチ | ル | ィ | ル イィ ト ケ | ラ 
NR る 6 る る る ルム ルル | トス と トレ | る タイ 
\ 応 0 え ズ | 1 | | ド 1 1 ド ド ム ム I I | に | 
SJiME46J | @ | @ | @ | e @e | @e | e @ @ | @ ® @e | @ © |e 
SJ-MW46」| © | @ | 人 @ ® @ の @ | @ @ @ | @ | @ | @ 
SJ-X506J @ @ | @ @ @ | @ @e | @ | @ | e@e | e 
SJ-X416J ® @ @ | @ © e |e | @ | @ 
@ 商 品 の 色 は 印刷 の た 実際 の 色 と 異 な る 場合 が あり ます 。 また 、 照明 や 見 る 角度 に より 、 色 の イメ ー ジ は 微妙 に 異な り ま す 。 お 求め の 際 は 、 店 頭 で お 確か めく だ さい 。 @ 庫 内 の 明る さ に つい て は 、 中 を 見 や すく する た め に 明る くし て いま す が 、 実際 の 庫 
が 十分 開け られ な い 時 は 、 壁 か ら 20mm 以 上 の スペ ー ス を あけ て くだ さい 。 ※1 [試験 依頼 先 】 (一 財 ) ボ ー ケ ン 品 質 評価 機構 試験 成績 書 】 (JNLA2021K0657) 他 [試験 方法 ] JI5 Z 2801 抗 菌 性 試験 抗菌 方 法 ] 銀 イ オン に よる 【 試 験 結 
度 を 約 1 て 高め に 設定 し ます 。 温度 設 定 中] ・ 新 鮮 冷凍 [ 切 | (SJ-X416J は 、 温度 設定 「 中 | ・ 低 温 新 鮮 モー ド 「 切 ]) 、 周囲 温度 35 て 、 ドア 開閉 な し で の 1 日 当たり の 消費 電力 量 か ら 算 出 。 JIS C 9801-3:2015 測 定 基準 と は 異な り ます 。 使 
(JNLA2020K1167) 他 【 試 験 方 法 】 JIS Z 2801 抗菌 性 試験 抗菌 方 法 ] 銀 イ オン に よる [試験 結果 ]】 99% 以 上 の 抗菌 効果 ※6 付着 菌 を 除 菌 す る タイ プ で は あり ませ ん 。 ※8 ステ ン レ スト レー は 付い て いま せん 。 対象 場所 : 冷凍 室 


19 テン レス トレ ー は 付い て いま せん 。 ※10 製氷 ユニ ッ ト に 採用 。【 試 験 依頼 先 】 (一 財 ) ボー ケン 品質 評価 機構 【 試 験 成績 書 】 (20219036192-1) 他 【 試 験 方 法 】 J[S Z 2801 抗 菌 性 試験 【 抗 菌 方 法 】 銀 イ オン に よる 【 試 験 結果 】 99% 以 上 の 抗 


.502 


= 
容量 准 


大 


リッ トル 


L 


SJ-X506J- 


オー プン 価格 


幅 68.5cm 


2021 年 


省エネ 基準 達成 率 1 00 % 


年 間 消費 電力 量 
(50/60Hz) 


旨 


上 段 冷凍 室 ・ ア イス 
冷凍 (ツー 


291 nf 


NR C 9801-3: a 


ー ム を 


2 し て いま す 。 


グリ ー ン 購入 法 適合 商品 


画 は 最 必 要 設 置 ス ペー ス で 、 年 間 消費 電力 量 の 測 冷蔵 室 
定 条件 と は 異な り ます 。 設置 条件 に より 若干 異な る こ 259L 
と が あり ます の で 、10mm 程 度 余裕 を と っ て くだ さい 。 
( 198L 
うち チル ドル ー ム 
[最小 必要 設置 スペ ー ス ] 単位 mm 18L 
BL 5"6g5_5 アイ スル ー ム 
9 = の 
CO 是 | の ゃ 8 
mal の ご 
CO 
9 | 
196 274 
ト 999] 35 二 o 光 


(ハン ドル * 上 バー 人 @ 質 量 :92kg 臣 コ 


どっ ち も ド ア 


412 


SJ-X416J+ 


オー プン 価格 


リッ トル 


< > は [食品 収納 


た っ ぷり 余裕 の 収納 力 。 
凍 室 メ ガ フ リー ザー170L。 


* SJ-X506J 冷 凍 ゾ ー ン 全体 の 定格 内 容積 。 


-T シャ イン ブラ ウン 


スペ ー ス の 目安 ] で す 。 


「 プ ラズ マク ラス ター」 で : 


Plasmacluster 


| カフ リー ザー | 正 


- ご の の に し 


SYsTEM 


新鮮 冷凍 


※2 


節電 25 


さら に 最大 で 約 25%※3 節 電 


軒下 シャ キッ ト 野 江 室 


| 


清潔 保存 。 幅 60cm ス リム タイ ブ プ 。 


3 右 か ら も 左 か ら も 開き ます 


L 


生葉 96 % 
© 6 262 kWh/ 年 


上 段 冷凍 室 ・ ア 


(JIS C 9801-3 :2015) 
語族 詩 
冷凍 (ツー スタ ー) で 測定 し て いま す 。 


ム を 


グリ ー ン 購入 法 適合 商品 


回 は 最 


必要 設置 スペ ー ス で 、 年 間 消 費 電力 量 の 測 


と 
と が あり ます の で 、10mm 程 


は 異な り ます 。 設 置 条 件 に より 若干 
度 余裕 を と っ て くだ さい 。 


[最小 必要 設置 スペ ー ス ] 単位 mm 


am 405 


705 


異な る こ 


re) 
SE 


405 
(135" 開 時 の 寸法 ) 
(ハン ドル 調節 章 部 カー 含む ) @ 質 量 :86kg 


〈 〉 は 「 食 品 収納 


-T ブラ イト ブラ ウン 


スペ ー ス の 


安 」 で す 。 


ボタ ン を 押し て 低温 制 


御 低温 新鮮 モー :@ 


の 庫 内 の 中 央 下 寄 


生鮮 食品 や 調理 済 


み の 作り 置き 食材 、 お 総菜 を 


さら に 低温 保存 で 
冷蔵 室 ( 約 a~5C) が 


チル ド ( 級 1~3 で ) に 


チル ドル ー ム ( 約 0~2C) が 


低温 チル ド ( ぬ -1-1c) に 


冷凍 室 ( 約 -e0C-18C) が 
新鮮 冷凍 ($-23c) に 


* 節 雷 モ ー ド と 同時 に 「 入 | 設定 し た 
り ま す 。 周 囲 温度 32C、 食 品 を 入れ ず に ドア を 閉じ 温度 が 安定 し た と き 
り の 温度 。 ※/ 食品 の 種類 や 投入 時 の 鮮度 状態 に 
より 異な り ます 。 賞 味 期限 ・ 消 費 期限 を 延ばす 効果 は な く 、 表 記 の 保存 
期間 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 【 試 験 内 容 】BOX 試 験 (低温 チル 
ド ) で の K 値 試験 に て 算出 。 ラ ッ プ で 包装 、7 日 間 保存 。 鯛 の K 値 、7 日 後 


の 繁殖 を 抑え 、 鮮 度 を 保ち ます 。 
低温 チル ド で 


困 


昌 合 は 、 低 温 新 鮮 の 庫 内 温度 に な 


20% 以 下 (当社 調べ ) 。 実 使用 空間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。 


シャ イン ブラ ウン 


低温 新鮮 モー 


さら に 最大 で 約 256※ 節 電 


- ブラ イト ブラ ウン 


困 


効果 ※11 野菜 室 、 上 段 冷凍 室 を 除く 。 


@( 


〉 は 「 食 品 収納 スペ ー ス の 


で す 。 詳し く は 最終 ペー ジ を ご 


覧 くだ さい 。 


冷 7 K 琶 
ナ ガ L チ 新 お |」 公 作 交 自 大 お 製 AgT | 野寺 ト 抗 | 節 真 ン イ 防 ド 冷 
を | ラ EE | 此 | 解 | | 昭 導 | 5| イ | 動 | 小 | い | 氷 9 | 罰 1 塗 | 関電 | 誠 | シ | 人 生生 人 
温 | ス | D 棚 | 次 | そ | 自 ラ | お | * | 製 | 切 | そ 皿 | オ | 室 シ | スス | ! お | ae5 断 2 | 2 閉 化 | 八 室 
EE ILE UEP EE EE EEE 
や ト | 腕 や 氷 ミ ツ 、 浴 | れ | 『 
召 も 人 0 抹 i ト i 媒 折 ※11 
【) @ |@( 天 面 )| @ る @ [】 [ 】 @ [ ) @ @ 【】 【) [ 】 @ e 【 @※5 
【】 人 @ ©@( 天 西 ) ⑧ 【) @ ® 95】 @ @ @ 人 @ @ © 【】 【】 【】 【 】 [ 】 @ ※5 
@ 〇 ( 天 面 ) ® [ ® @ @ @ @ 【】 【) 【】 @ @ S に 】 
@ 【 】 @ 【 】 @ 【 】 [ 】 人 @ @ 【 ) [ 】 @ © 人 @ [ 】 
照明 の 明る さと は 異な り ま す 。 回 国 は 最小 必要 設置 スペ ー ス で 、 年 間 消費 電力 量 の 測定 条件 と は 異な り ます 。 設置 条件 に より 若干 異な る こと が あり ます の で 、 10mm 程 度 余 容 を と っ て くだ さい 。 *1 壁 ざ わ に 設置 され る 場合 、 冷蔵 室 ド ア 
果 】 99% 以 上 の 抗菌 効果 ※2 25 項 目 の 省 エネ 技術 を 採用 。 ※3 節電 25 モ ー ド (自動 製氷 一 時 停止 モー ド 時 ) と 通常 運転 (自動 製氷 運転 時 ) と の 比較 。 電力 の 消費 を 抑え た 運転 を する た め に 、 食品 保存 に 影響 を 及ぼ さ な い 範囲 で 、 庫 内 温 
環境 (温度 調節 ・ 周 囲 温 度 ・ ド ア 開 閉 頻 度 ・ 食 品 の 量 な ど ) に より 節電 効果 は 変わ り ま す 。 ※4 フラ ウド サー ビス と 人 感 セ ン サ ー な 連動 し て 、 情報 を お 届け する 機能 で す 。 ※5【 試 験 依頼 先 】 (一 財 ) ボ ー ケ ン 品 質 評価 機構 【 試 験 成績 書 】 
(上 ) 調理 し た も の ( 約 60 て 以下) を 凍ら せ た り 、 生 も の を すばやく 凍ら せま す 。 調理 し た も の ( 約 60C 以 下 ) を 凍ら せる 場合 は 他 の 食品 か ら 5cm 以 上 離し て くだ さい 。 ※9 対象 場所 :X506J 冷凍 室 ( 下 、 2 段 目 ) 、 X416J 冷凍 室 (上 ) 。 ス 


20 


どっ ち も ド ア [ ガ ラス ドア ] 


リッ トル 


SJ-GW35H 


オー プン 価格 
幅 60cm 


102% 
OO 340 kWh/ 年 


(JIS C 9801-3:2015) 
グリ ー ン 購入 法 適合 商品 


2021 年 
省エネ 基準 達成 率 


\ 必 要 設 置 スペ ー ス ] 単 位 mm 
5*1 
600 


5*1 


420 420 
(135* 開 時 の 寸法 ) 
@ 質 量 :72kg 臣 コ 


-665- 


バル 調節 脚 部 カバ ー 含 む ) 


(ハン 


「 プ ラズ マク ラス ター」 で 清潔 保存 。 


「 節 電 25」 モ ー ド で 、24 時 間 か し こく 節電 。 どっ ち も ド アタ イブ プ 。 


3 右 か ら も 左 か ら も 開き ます 


(2 
14L 


(46L) 
〈 〉 は [食品 収納 スペ ー ス の 目安 ] で す 。 


-R グラ デー ショ ン レ ッ ド 


y 人 へ 、 ヽ 
7 ロ ィ / 


新鮮 


SIAA$ 


ISO 22196 
for KOHKIN 


無機 抗菌 剤 ・ 塗 装 
冷蔵 室 ハ ンド ル 
JP0122036A0013T 


節電 25 『! 


さら に 最大 で 約 25%※2 節 電 


ーー / 


-R グラ デー ショ ン レ ッ ド -W ピュ アホ ワイ ト 


どっ ち も ド ア 
リッ トル 
定 格 


。S5UI 


SJ-W356J-s 


オー プン 価格 


83s 
年 間 消費 電力 量 


(50/60Hz) 420 kWh/ 年 


(JIS C 8801-3:2015) 


2021 年 
省エネ 基準 達成 率 


© 


[最小 必要 設置 スペ ー ス ] 単 位 mm 


SL_ eoof 
©o n 
oo © oo 
| や くる 
oo トコ 
L 405 40 
995 ] (135" 開 時 の 寸法 ) 


(ハン ドル 調節 脚 部 カバ ー 含 む ) 
@ 質 量 :68kg 臣 コ 


最上 段 ま で らく に 手 が 届 く 、 ち ょ っ と 低め 169cm。 


3 右 か ら も 左 か ら も 開き ます 


冷蔵 室 


183L 


148L 
うち 
チル ドル ー ム 
16L 


最上 段 も 使い や すい 


低 ゅ 169cm 


野菜 室 
68L 
{46L) 


さら に 約 5ー7%※4 節 電 


〈 〉 は [食品 収納 スペ ー ス の 目安 ] で す 。 -S マッ トシ ル バ ー -S マッ トシ ル バ ー 
ドア タイ プ 冷蔵 室 

時 ど ガ ク プ | ベク プ | モ 集 ク プ | 見 ク プ | チ 抗 チ フ 折 高 側 ラ 出 脱 ナ 野 ガ 

は う ラ ララ | 四 ラ ラ | | 中 ララ | 守 ラ ラ | ル 苗 ル レ ら 4 取 ク し | 臭 ノ 菜 ラ 

特 ち ス スズ | 除 ス ズ | ド シ ス ズ | り ス ズ | 加 ド 3 た 調 り | ラ 入 | 触 低 | ケ ス 

長 も ド タマ | 語 ダ マ | ャ タマ 運 タ マ | ル 〒 ル ユ を 節 ポ ク れ | 線 温 | 棚 

ド ア | 還 | ワ ] | 転 1 が | ル ト ト ケ ラ ス 
7 | ム | レ レ 還 イ 
※5 ※8 ム 1 | ド シ 
SJ-GW35H @ 回 @ @ @ @ @ @ @⑨ 人 
SJ-W356J @ @ @ @ @ @ @ 

SJ-PD31H @ @ © @ @ 人 @ (9) 

SJ-PD28H @ @ @ @ @ @ @ @ 

SJ-D23J O © @ © 
彰 品 の 色 は 印刷 の た め 実 際 () 色 と 異 な る 場合 が あり ます 。 ま た 、 妥 明 や 見 る 角度 に より 、 色 の イメ ー ジ は 投 妙 に 異な り ます 。 お 求め の 際 は 、 店 昧 で お 殿 か めく だ さい 。 @ 庫 内 の 明る さ に つい て は 、 中 を 見 や すく する た め に 明る くし て いま す が 、 実 際 の 庫 内 有明 の 明る さと は 異な り ま す 。 園 は 最小 必要 設置 スペ ー 
SJ-PD31H/SJ-PD28H : 壁 ぎ わ に 設置 され る 場合 、 冷蔵 室 の ガラ ス 棚 を 取り 出す に は 、 壁 か ら 390mm 以 上 の スペ ー ス を あけ て くだ さい 。SJ-D23」: 屋 ぎ わ に 設置 され る 場合 、 冷凍 室 の 棚 を 取り 出す に は 、 石 か ら 380mm 以 上 の スペ ー ス を あけ て くだ さい 。 ※1 25 頂 目 の 省 エ 
閉 な し で の 1 日 当たり の 消 旨 電 力量 か ら 算出 。 JI C 9801-3:20 15 測 定 基準 と は 異な り ます 。 使用 環境 (温度 調節 財団 温度 ・ ド ア 開 義 句 朗 食品 の 量 な ど ) に より 節電 効果 は 変わ り ま す 。 ※3 [試験 依頼 先 】 (一 財 ) ボー ケン 品質 評価 機構 [試験 成績 書 】 (JNLA2020K0625) 民 
常 | ・ 食 品 を 人 れず に ドア を 閉じ 、 庫 内 温度 が 安定 し た 時 の 目安 で す 。 JIS C 9801-3:20 1 定 基準 と は 異な り ます 。 使用 環境 (温度 調節 ・ 周 団 温 度 ・ ド ア 開 義 上 度 ・ 食 品 の 量 な ど ) に より 節電 効果 は 変わ り ます 。 ※5 付着 菌 を 除 菌 する タイ プ で は あり ませ ん 。 ※6 節電 モー ド と 
JIS C 9801-3:2015 測 基準 と は 異な り ます 。 使用 環境 (温度 調 委 周囲 度 ドア 開閉 頻度 ・ 食 品 の 量 な ど ) に より 節電 効果 は 変わ り ます 。 ※/ [試験 依頼 先 ] (一 助 ボ ー ケ ン 上 質 評 価 機構 試験 成 貫 書 】 (NLA2020K1167) 他 [試験 方 法 ]」IS Z 2801 抗菌 性 試験 (抗菌 方 法 】 
21 ス (9。 5JPD31H/PD28H 冷凍 ケー ス (上 ) 。 ステ ン レ スト レー は 付い て いま せん 。 ※10 製氷 ユニ ッ ト に 採用 。【 試 験 信頼 先 ] (一 財 ボー ケン 品質 評価 機構 試験 成績 書 ] (20219036192-1) 他 [試験 方 法 ] IS Z 2801 抗議 試 験 抗菌 方 法 ] 銀 イ オン に よる [試験 結果 ] 
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(50/60Hz) 
(JIS C 9801-3:2015) 


336,n 


グリ ー ン 購入 法 適合 商品 


[最小 必要 設置 スペ ー ス ] 単位 mm 


2 1 ポイ 1 
O60 
SF Sg 
8 
8 すら 
© 、 ] 
財 _ 390 
L665- (135" 開 時 の 寸法 ) 
@ 質 量 :52kg 匹 コ 


〈 〉 は [食品 収納 スペ ー ス の 目安 ] で す 。 


-W アコ ー ル ホワ イト 


「 メ ガ フ リー ザー」&4 段 「 引 き 出し 式 ボ ックス 」 で 整理 収納 。 
「 プ ラズ マク ラス ター」 で 清潔 保存 。 


@ イン テリ ア に 馴染 お マッ ト 調 デ ザイ ン 


| sina$ 


ISO 22196 
for KOHKIN 


ド 
節電 
冷蔵 室 * 冷 凍 室 
抗 黄 加工 ハン ドル 
PE 
シャ キッ ト 野 菜 室 
抗菌 加工 。 ※8 
チル ドル ー ム 


中 


ーー -W アコ ー ル ホワ イト 


-B アコ ー ル ブラ ッ ク 


大 容量 冷凍 室 125L。 整 理 収納 し や すい 4 段 ケ ー ス 採用 。 


「 プ ラズ マク ラス ター」 で 清潔 保存 。 


@ 整理 収納 し や すい 4 段 「 引 き 出 し 式 ボ ックス 」 


@ お いし さ を 人 逃さ な い 「 お いそ ぎ 冷 凍 」 


@ イン テリ ア に 馴染 お マッ ト 調 デザ イン 


-T アコ ー ル ブラ ウン 


プッ ルリ ピコ リー 
定格 内 容積 
20 
トル 8 ビ © 
cE CN 
26Ui 8 
Ww 
SJ-PD28H:\ 
オー プン 価格 | 
L665- 


メガ フリ ー ザ ー 


さら に 最大 で 約 10%※6 節 電 


シャ キッ ト 野 菜 室 


[最小 必要 設置 スペ ー ス ] 単位 mm 


560 


390 
(135* 開 時 の 寸法 ) 


@ 質 量 :49kg 臣 コ 


ml 


-W アコ ー ル ホワ イト -T アコ ー ル ブラ ウン 
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155L 
120L 
うち 


2021 年 省エネ 基準 達成 率 
104s 
年 間 消費 電力 量 (50/60Hz) 


333 kWh/ 年 
(JIS C 9801-3:2015) 
グリ ー ン 購入 法 
適合 商品 

〈 〉 は 「 食 品 収納 スペ ー ス の 目安 ] で す 。 


た っ ぷり 収納 の 2 ドア トッ プ フ リ ー ザ ー。 


@ 生 も の の ニオ イ 移 り も 抑え る 「 フ レッ シュ ルー ム 」 
@ 頻繁 に 触れ る ハン ドル を 清潔 に 「 抗 菌 加 工 ハ ンド ル 」 


[A == 
定格 内 容積 


リ Jy トル 


225i 
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オー プン 価格 


-S メタ ル シ ル バー 


[最小 必要 設置 スペ ー ス ] 単位 mm 
20*1 20*1 
545]] っ 


60 al 
_Le25 が 10) 3s0 
( ハ ボ ル 調節 半 部 カバ ー 含 む ) (135 開 時 0 す 洋 
@ 質 量 :41kg 下 - コ 


© 


2021 年 省エネ 基準 達成 率 


年 間 消費 電力 量 (50/60Hz) 


グリ ー ン 購入 法 
合 商品 


ISO 22196 
for KOHKIN 


時 


-S メタ ル シ ル バー 


113% 


冷蔵 室 
164L 
138L 
うち 
フレ ッシュ ルー ム 
27L 


285rwr/ 生 


(JSC9801-3:2015) 


銀 イ オン に よる [試験 結果 ] 99% 以 上 の 抗菌 効果 ※8 [試験 依頼 先 】 (一 財 ) ボ ポー ケン 品質 評価 機構 [試験 成績 書 ] (JNLA2021K0693) 他 [試験 方 法 ] JIS Z 2801 抗菌 性 試験 [ 拓 黄 方 法 ] 銀 イオ ン に よる [ 誠 
99% 以 上 の 抗菌 効果 ※11 SJ-GW35H 野菜 室 を 除く 。 5J-W356J/PD31H/PD28H 冷蔵 室 の み 。 


※12 冷凍 室 ハ ンド ル も 抗菌 対応 。 @( 


) は [食品 収納 スペ ー ス の 目安 ] で す 。 詳し く は 最終 ペー ジ を ご 覧 くだ さい 。 


冷凍 室 : ア イス ルー ム 

L Ss N アク Aqt マ を : 節 節 真 ノ | 2 八 岳 冷 

E | 時 | 6 | 日 | 8 |? ル | | 引 | ン 午 剛 

D | 冷 | る | 製 | そ | 婦 落 | 皿 | オ | 室 も 加 | 室 ち | スス | 25 | モ | 断 | ロ パ | ヲ 半 | 化 | ド 加 室 

照 | 凍 | まき | 永 | き |1 消 | 清 | シン | E エ | KI ラ | | 熱 | シ | | サ ぬ | 設 | ル エ 

明 冷 製 | カ 掃 加 ト ト イ ド 材 | 洛 タ | | 忘 | 軒 

※9 凍 水 | ※10 工 | x8 ド i 媒 | | れ ※3※7 

[ 】 人 @ | 】 @ @ [ 】 @ 【】 @ ® ® 【】 [】 の @ 

@ 【 】 | 】 【 】 @ [ 】 

人 @ 人 @ [ ® @ [ S @ @※12 

@ @ @ ロ @ @ @ ® ® 

【】 【) 【】 @ 【】 @ る @Q※12 
ス で 、 年 間 消 費 電 力量 の 測定 条件 と は 異な り ま す 。 設置 条件 に より 若干 異な る こと が あり ます の で 、 10mm 程 度 余裕 を と っ て くだ さい 。 *1 壁 ぎ わ に 設置 され る 場合 、 冷 蔵 室 ド ア が 十分 開け られ な い 時 は 、 壁 か ら 20mm 以 上 の スペ ー ス を あけ て くだ さい 。 
ネ 技 術 を 採用 。 ※2 節電 25 モ ー ド (自動 製 水 一 時 停止 モー ド 時 ) と 通常 運転 (自動 製氷 運転 時 ) と の 比較 。 電 力 の 消費 を 抑え た 運転 を する た め に 、 食品 保存 に 影響 を 及ば さ な い 範囲 で 、 庫 内 温度 を 約 1 て 高め に 設定 し ます 。 温度 設定 「 中 ] ・ 新 鮮 冷凍 「 切 ] 、 周囲 温度 35 て 、 ド ア 開 
験 方 法 】」IS Z 2801 抗菌 性 試験 【 抗 菌 方 法 】 銀 イオ ン に よる [試験 結果 ] 99% 以 上 の 抗菌 効果 ※4 節電 モー ド と 通常 運転 と の 比較 。 電力 の 消費 を 抑え た 運転 を する た め に 、 食 品 保存 に 影響 を 及ぼ ば さ な い 範囲 で 、 庫 内 温度 を 約 1 て 高め に 設定 し ます 。 周囲 温 度 30C、 温 度 調節 [ 通 
通常 運転 と の 比較 。 電 力 の 消費 を 抑え た 運転 を する た め に 、 食 品 保存 に 影響 を 及ぼ ば さ な い 範 囲 で 、 庫 内 温度 を 約 1 て 高め に 設定 し ます 。 温 度 設 定 「 中 | 、 周 囲 温 度 35 て 、 ド ア 開 閉 な し で の 1 日 当たり の 消費 電力 量 か ら 算 出 。 通 常 運転 0.943KWhー 節 電 モ ー ド 0.844kWh(SJ-D23」 代 表 ) 


結果 ]99% 以 上 の 抗菌 効果 ※9 対象 場所 :SJ-GW35H 冷凍 ケー 
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扉 の 開閉 方 向 を 自由 に 付け 換え 0K の 


「 つ け か えと どっち も ドア “ 「」 採 用 。 面 倒 な 義 取 り も 不要 。 


@ [ナノ 低温 脱臭 触媒 」 
@ | フレ ッシュ 野菜 ケー ス 」 


右 開き 
(通常 ) 
-W ナチ ュ ラ ル ホ ワイ ト -W ナチ ュ ラ ル ホ ワイ ト 
つけ か えど っ ち も ド ア [ 小 机 時 スペ ー ス 単位 m @ 
定格 内 容積 ーー 
Ea T4951 2021 年 省エネ 基準 吉成 率 
sm 
oO 100 % 
@ Ta ーーー ーーーーーーーー。 フレ ッシュ 書評 ケ ー ス 
"8g 8 和 精 瀬 動 量 (5060H2 17L 
SJ-D1 J 310kwnz 音 
オー プン 価格 放 (JSC 9801-3:2015) 
L598g+60 (全開 時 の 寸法 ) ラリ ー ン 暗 入 法 
ダリ = ン 購 入 法 
幅 49.5cm Re Fa ン 量 ス 


〈 2 は 「 食 品 収納 スペ ー ス の 目安 ]」 で す 。 


洗練 され た デザ イン 。 イ ン テ リ ア に 映え る 、 


お 手入れ し や すい ガラ ス ド ア 。 


ここ ちよ く 暮 ら す た め の 家 電 


__PLAINLY 


@ 転居 時 も 安心 の 
「 つ け か えど っ ち も ド ア “ 「」 採 用 。 


に | 
左 開き に トー 
付け 換え た 
場合 


-W クリ アホ ワイ ト -B ピュ アブ ラッ ク -W クリ アホ ワイ ト 


PD/ ル 信 本 設 置 スペ ー ス ] 単 位 mm G@ 
定格 内 容積 2 a 
| er 2049520 @ 2021 和 省 T ネ 基準 
le ES 
8 Ec ts 
8 LWPS 4mMksDmene0 
SJ-GD1 = 5 主 | NN 290kwn 征 
オー ブン 価格 250 (JISC 9801-3:2015) 
9.5 15gg60 (全開 時 の 寸法 リーン 購入 法 
CN @ 質 量 :44kg 中 適合 商品 


〈 〉 は 「 食 品 収納 スペ ー ス の 目安 ] で す 。 


扉 の 開閉 方 向 を 自由 に 付け 換え 0K の 
「 つ け か えど っ ち も ド アド 「」 採 用 。 
引取 り も 不要 。 


面倒 な 肝 @ 「 フ リー ケー ス 」 


左 開 き に 
付け 換え た 
場合 


-H マッ ト ダ ー ク グレ ー -H マッ ト ダ ー ク グレ ー  -W ナチ ュ ラ ル ホ ワイ ト 
つけ か えど っ ち も ド ア 0 和 と の @ 
定格 内 容積 48 < 
= 由 2021 年 省エネ 基準 吉成 率 
1 Pi 順 US 
0 
ら hh 
S 8 人間 肖 和 カ 重 (50760H2 
SJ-D15H:\ ] 290kwn 
オー プン 価格 の 290 、、 (JSC9801-3:8015) 
= 598 A グリ ー ン 購入 法 
幅 49.5cm @ 質 量 :41kg 華 コ 適 る 商品 


ヽ 十 
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細 問 見 肝 
UN IE 
癌 剛 ご 中 自 
諸 MI 赴 


ー>MIN4>AMINU 
メー 寸 料 器 
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( 秦 江 記 3$) 


ーYNUNANUN 
ー て 7 財 嘆 叶 看 
忠 


アテ uofurc は で ざり 


IN) 


耐熱 100 て の トッ プ テ ー ブ プル“ 採用 。 
@ 明る く 見 や すい 「LED 照 明 」 


直 冷 = 


-S シル バー 系 -S シル バー 系 


[最小 必要 設置 スペ ー ス ] 単 位 mm (で | 

8 eo 補っ 2021 和 了 寂 

ら © 1 00 % 

= 8 © 
T 8 和則 瀬 宣 量 5060H2) 
SJ-H13E-s | 243kwn/ 
オー プン 価格 L52050 305 (JISC 9801-3:2015) 

(全開 時 の す 法 ) ラリ ー ン 靖 入 


※ SJH13E は 、 邊 重田 取り 式 で は あり ませ ん の で 、 取 扱 説明 書 を お 読み いた だ さ 正 し (取り を 行っ て くだ さい 。 〈 〉 は 「 食 品 収納 スペ ー ス の 目安 ] で す 。 


商品 の 色 は 印刷 の た の 実際 の 色 と 異 な る 場合 が あり ます 。 また 、 照明 や 見 る 角度 
に より 、 色 の イメ ー ジ は 微妙 に 異な り ます 。 お 求め の 際 は 、 店 頭 で お 確か めく だ さい 。 
@ 庫 内 の 明る さ に つい て は 、 中 を 見 や すく する た め に 明る くし て いま す が 、 実 際 庫 
内 照明 の 明る さと は 異な り ま す 。 田 は 最小 必要 設置 スペ ー ス で 、 年 間 消 費 電 力量 
の 測定 条件 と は 異な り ます 。 設置 条件 に より 若 十 異 な る こと が あり ます の で 、 10mm 
程度 余裕 を と っ て くだ さい 。 *1 5」- 13E : 壁 ぎ わ に 設置 され る 場合 、 各 室 ド ア が 
十分 開け られ な い 時 は 、 壁 から 305mm 以 上 の スペ ー ス を あけ て くだ さい 。 ※1 冷 
岩室 及び ファ ン 式 冷凍 庫 の ドア の 付け 換え は 、 お 客 様 ご 相談 窓口 で も 承っ て お り ます 
(有料 ) 。 ※2 付着 菌 を 除 陣 する タイ プ で は あり ませ ん 。 ※3 う テル の 
に 物 を の せる 場合 は 、 冷蔵庫 の 後ろ 側 (背面 側 ) に は み 出さ な いよ うに し て くだ さ し 


品 弄 ロロ ビ 


ミリーJINIS テ 屋 
③ づ OO 一 選 型 


叶 
@| ハー 馬 油 咽 ロ (< で 


SJ-D18H 
SJ-GD15H | ® 
SJ-D15H 
SJ-H13E 


また 、 必要 設置 スペ ー ス は 、 の せ た 物 の 最上 部 か ら 300mm 以 上 と な り ます 。 サレ 
ンジ 等 を の せる 場合 は 、 必要 な 放熱 スペ ー ス (電子 レン ジ 等 の カタ ログ ・ 取 扱 説明 書 
記載 ) を ご 確認 の うえ お 使い くだ さい 。 トッ プ テ ー ブ ル の 出荷 重 は 30kg で す 。 電子 
レン ジ ・ オ ー ブ ン レン ジ の タイ プ 、 サ イズ に よっ て は 置け な い 場 合 が あり ます 。 
@(  ) は [食品 収納 スペ ー ス の 日 安 ] で す 。 詳し く は 最終 ペー ジ を ご 覧 くだ さい 。 


@@@ 
@@@@| 


@ 収納 物 に 合 


左 開き に 
付け 換え た 
場合 
(付け 換え 可能 ) 


FJ-HF13H-w 


オー プン 価格 


i 航 くく り 窒 22 厳選 


わせ て 選べ る 「 冷 凍 ・ 冷 蔵 切替 モー ド 」 


@ 電子 レン ジ を の せ て 使え る 
「 耐 熱 100C の トッ プ テ ー ブ ル 」 “3 


右 開き 
(通常 ) 
(付け 換え 可能 ) 


48 
2021 年 
省エネ 基準 達成 率 
125% 


年 間 消費 電力 量 
(50/60Hz)※6 


338kwny 年 


(JIS C 9801-3:2015) 
グリ ー ン 購入 法 適合 商品 
<〈 〉 は 「 食 品 収納 スペ ー ス の 目安 」 で す 。 


495 0 9 
| 
の 
の 


し | 290 
159gl60 (全開 時 の 二 
@ 質 量 :38kg 下 コ 


外形 寸法 (mm) 
政 取 り 方 式 
ケー ス 仕 欄 


幅 495 X 奥 行 598X 高 さ 1.150 


幅 550X 奥 行 575X 高 さ 865 
手動 
4 段 ケ ー ス 


動 
4 段 ケ ー ス + 棚 


| ファ ン 式 | 


| お いそ き 冷凍 | 


-W スノー 


冷凍 室 が いっ ぱい の ご 家庭 に 、 プ ラス も う 1 台 。 


@ 扉 の 開閉 方 向 を 自由 に 付け 換え OK の 「 つ け か えど っ ち も ド ア 」『*! 
@ 冷蔵 モー ド 時 に 「 プ ラズ マク ラス ター」 で 浮遊 菌 ・ 付 着 菌 を 除 菌 


@ ムラ な く 包 み 込 むように 冷や す 「 直 冷 式 」 

@ 出し 入れ 簡単 、 食 品 が 見 や すく 整理 し や すい 
「 透 有明 ケ ー ス 」 

@ 電子 レン ジ を の せ て 使え る 
「 耐 熱 100C の トッ プ テ ー ブ ル 」““ 


| お いそ き 冷凍 | 
nm 


ホワ イト -W ホワ イト 系 


2021 年 
省エネ 基準 達成 率 
104% 
年 間 消費 電力 量 
(50/60Hz) 


170kwn 征 
(JIS C 9801-3:2015) 


グリ ー ン 購入 法 適合 商品 
く 〈 〉 は 「 食 品 収納 スペ ー ス の 目安 ] で す 。 


-W ホワ イト 系 


[最小 必要 設置 スペ ー ス ] 単位 mm 


け 


FJ-HS9Grw 


オー プン 価格 


365 023 
(135 開村 9 け 法 
で 質量 :32kg 臣 コ 


※4 冷蔵 モー ド の み 。 浮 遊 菌 対象 場所 : 冷 蔵 室内 、 付 着 菌 対象 場所 : 冷 蔵 室 棚 ※5 お いし さ 
を 逃がさ な いよ うす ば や く 冷 凍 し ます 。 対象 場所 : 最 上 段 棚 。 ※6 冷凍 モー ド 使用 時 の 場合 ( 冷 

モー ド 使 用 時 の 年 間 消費 電力 量 は 120kWh/ 年 で す ) 。 * FJ-HS9G は 、 自 動 覆 取り 式 で は あり ま 
せん の で 、 取 扱 説明 書 を お 読み いた だ き 正しく 定 取 り を 行っ て くだ さい 。 @ く 〈 〉 は 「 食 品 収納 


W ホワ イト 系 


FC-S30Dw 


オー プン 価格 


幅 129.2cm 


* FC-S30D/S20D は 、 自 動 替 


図 


外形 寸法 (mm) 
庫 内 灯 (LED) 
政 取 り 方 式 
温度 調節 

キャ スタ ー 
付属 品 


旬 の 食材 を 大 切 に 保存 。 大 容 


放熱 や ドア 開閉 の た め 、 周 囲 に は 


量 冷凍 スト ッ カ ー 


@ 家計 に や さ し い 「 省 エネ 設 


スペ ー ス の 目安 ] で す 。 詳 しく は 最終 ペー ジ を ご 覧 くだ さい 。 


婦 計 」 


@ 旬 の 味 を 長期 間 キ ー プ する 「 意 速 冷凍 」 


-W ホワ イト 系 


2021 年 
省エネ 基準 達成 率 
114% 

年 間 消費 電力 量 
(50/60Hz) 


380kwn/ 年 


(JIS C 9801-3:2015) 
グリ ー ン 購入 法 適合 商品 
取り 式 で は あり ませ ん の で 、 取 扱 説 明 書 を お 読み いた だ き 正 し く 軒 取り を 行っ て くだ さい 。 


(正面 か ら 見 た 図 ) ー ( 横 か ら 見 た 図 ) 


@ 質 量 :53kg 下 コ 


| の すき 間 を あけ て くだ さい 。 


幅 1.292 X 奥 行 715X 高 さ 829 


幅 956X 奥 行 715X 高 さ 829 
@ 
手動 
人 @ 
る ⑧ (前 後 各 1 個 ) 
バス ケッ ト (FC-S30Dx2、520DX1)、 仕 切 


食品 収納 スペ ー ス の 目安 


300L | 200L 


網 (FC-S30DX 1)、 還 取 り ヘ へ ラ ※ 1、 排 水 栓 x 1 


@ 小物 類 が 整理 し や すい 「 バ スケ ッ ト 」 つ き 
暗い 場所 で も 食材 が 探し や すい 「LED 庫 内 灯 」 
@ 開閉 ラク ラク 「 グ リッ プ ハ ンド ル 」 


-W ホワ イト 系 SA 


-W ホワ イト 系 


直 冷 式 
定格 内 容積 


2021 年 
省エネ 基準 達成 率 
105% 

年 間 消 費 電力 量 
(50/60Hz) 


300kwn 征 


(JIS C 9801-3:2015) 


グリ ー ン 購入 法 適合 商品 


[最小 必要 設置 スペ ー ス ] 単位 mm 


3 


1,520 


オー プン 価格 


(正面 か ら 見 た 図 ) 
放熱 や ドア 開閉 の た め 、 周 囲 に は 
図 の すき 間 を あけ て くだ さい 。 


( 横 か ら 5 見 た 図 ) 
@ 質 量 :43kg 皿 コ 


@ 図 は 必要 最小 設置 寸法 で す 。 (消費 電力 量 測定 時 の 寸法 と は 異な り ま す ) 
画 冷凍 庫 仕様 表 
形 名 [FHFt 3H FJ-HS9G | FC-S30D 「 FC-S20D 
定格 消費 電力 電動 機 52/52 | 42/42 70/65 | 65/60 
50/60Hz(W) 電熱 装置 110 
冷凍 室 の 性 能 フォ ー ス ター 


24 


外観 スタ イル 


プラ ズ マ クラ スタ ー 冷 蔵 庫 どっ ち も ド ア 
フレ ンチ ドア 冷蔵 庫 


350L 


SJ-GK50J SJ-MF50J SJ-X506J SJ-GK46J SJ-MF46J SJ-MW46J SJ-X416J SJ-GW35H SJ-W356J 


STO-R @-H O-W ®-T TO-R SHOW | @§-H O-W 〇 -T @-R 〇 -W 〇 -S 
15 ペ ー ジ 16 ペ ー ジ 20 ペ ー ジ 18 ペ ー ジ 19 ペ ー ジ 19 ペ ー ジ 20 ペ ー ジ 21 ペ ー ジ 21 ペ ー ジ 
[ガラ ス ド ア ] [ガラ ス ド ア ] [ガラ ス ド ア ] 
NEW LNEv 』 (NEw ) New ) NEW 
| 


{5s0 {50 
® EE る 8 
w 【 バ we jG © 
0 いり w 【 こ 】 【 こ 】 
684 684 :】 国 665 
4 な 
5 650 5|5 650 5 5 5 600 5 


2 ( ) は 「 食 品 収納 スペ ー ス の 目安 」 で す 。 
形 生生 

十 高き | 四 

法 な ~~ 

lA 黄色 の 矢印 は 放熱 スペ ー ス で す 。 
壁 ぎわ 設置 し た 場合 の 壁 か ら の スペ ー ス 
質量 (kg) 


年 間 消費 電力 量 * 50/60Hz(kWh/ 年 ) (IS C 9801.3:2015) 


定格 消費 電力 | 電動機 
50/60Hz(W) 電熱 装置 


AloT( 無 線 LAN 接 続 対応 ) 


2 
オー トク ロー ズ ド ア 
抗菌 加工 ハン ドル 


普 
吾 
時 


2L ペ ッ ト ボ トル 収納 数 ※5 


KJE は Jid 


¥ 


冷凍 室 ・ ア イス ルー ム 


貯水 数 9 


省エネ 運転 
静音 化 設 計 ※9 


20mm 以 上 20mm 以 上 20mm 以 上 20mm 以 上 20mm 以 上 20mm 以 上 20mm 以 上 20mm 以 上 20mm 以 上 


105 98 92 99 91 91 86 72 68 
259※3 282※3 291 ※3 252※3 263※3 263※3 262%3 340 420 
85/85 90/90 90/90 85/85 90/90 90/90 90/90 90/90 80/80 
171/171 1717171 1717/171 1717171 171/171 165/165 131/131 131/131 128/128 
| cocoro HovEg 対 応 ーー_ 語 語 語 語 后 凍 語 凍 主 | | 
LcocoRoEyE = = 衣 McocohoErE Uj 

ED | ED 
フレ ンチ ドア (セン ター ピラ ー レ ス ) どっ ち も ド ア 


EE 
[ 導 蔵 室 抗 庫 加 エ ハン ドル 』 や 開拓 間 名 エ ハン ドル 。。 
CE ZED CD CEE GE 
ED | ED i | 
CE  』 
四 テル ド 析 取 サレ し 。。 。 。 』 


2 : 
22-( 疾 剛 証 プラ バ ィ クラ スタ ー 朋 
7 が 72 時 芯 馬 が の 7. 好 0- 


79 : 


還 約 168 価 i 
「 深 波 ス ライ ド ケ ー ス 』 EE 
(hm チレ ーー EET | | | 
(CT CN 


@ 商 品 の 色 は 印刷 の た め 実 際 の 色 と 異 な る 場合 が あり 8 


収納 スペ ー ス の 目安 ] で す 。 ※2 ハン ドル ・ 調 節 
AMF46J/MW46J は 調理 し た も の ( 約 60 て 以下 ) を 凍ら せ た り 、 生 も の を すばやく 凍ら せま す 。 ※/7 給水 タン ク の 水 を 利用 し て 製氷 皿 を すす ぎ 洗い し ます 。 ※8 標準 サイ ズ の 氷 で 、 ケー ス 内 の 氷 を な らし た 場合 。 ※9 JIS C 9607 騒 音 試 


ます 。 また 、 照明 や 見 る 角度 に より 、 色 の イメ ー ジ は 微妙 に 異な り ま す 。 お 求め の 際 は 、 店 頭 で お 確か めく だ さい 。 電 庫 内 の 明る さ に つい て は 、 中 を 見 や すく する た め に 明る くし て いま す が 、 実 


押 部 カバ ー 含 まず 。 ※3 上段 冷凍 室 ・ ア イス ルー ム を 冷凍 (ツー スタ ー) で 測定 し て いま す 。 ※4 冷蔵 室 の ガラ ス 棚 を 取り 出す に は 、 以 下 の ス ペー ス を あけ て くだ さい 。 5JPD31H/PD28H: 


り ます (有料 ) ※11 浮遊 菌 除 
200.000 個 /cm*) 【 試 験 対象 】 浮遊 し た 1 種類 の 


困 | 


効果 (1000L の ボッ クス 内 で の 実験 結果 。 実 使用 空間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。) 【 試 験 依頼 先 】 (一 財 ) 石川 県 予防 医学 協会 試験 成績 書 】 第 14000609 号 【 試 験 方 法 】 1000 し の ボッ クス 内 に プラ ズ マ ク 
[対象 場所 】 冷蔵 室内 【 試 験 結果 】 約 73 分 で 除去 率 99% 以 上 ※12 付着 菌 除 菌 効果 (100L[ の ボッ クス 内 で の 実験 結果 。 実 使用 空間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。) [試験 依頼 先 】 (一 財 ) 石 


25 放出 6 日 後 の 生 菌 数 を 測定 (プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 濃度 :50.000 個 /cm ) [対象 場所 】 冷蔵 室内 【 試 験 結果 】 6 日 間 で 除去 率 99% 以 上 ※13 使用 環境 ( 庫 内 の 食品 の 量 ・ 置 き 場所 な ど ) に より 、 プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン の 効果 が 異な る こ 


プラ ズ マ クラ スタ ー 冷 蔵 庫 
ボトム フリ ー ザ ー 


ME 


SJ-PD31H 
OW §-B 


22 ペ ー ジ 


SJ-PD28H 
OW ST 


22 ペ ー ジ 


ら ド ア 冷 蔵 庫 


トッ プ フ リ ー ザ ー 
225L 
2 ドア 
SJ-D23J 
©-s 


22 ペ ー ジ 


179L 
2 ドア 
SJ-D18H 


O-W 


23 ペ ー ジ 


152L 
2 ドア 


SJ-GD15H 
@-B 〇 -W 
23 ペ ー ジ 
[ガラ ス ド ア 1 


掲載 商品 の 価格 は すべ て オー プン 価格 で す 。 
2379- 肖 | 
ボトム フリ ー ザ ー 


ドア 冷蔵 庫 
トッ プ フ リ ー ザ ー 
152L | 128L 
2 ドア 2 ドア 
SJ-D15H SJ-H13E 
@-H O-W ©-s 
23 ペ ー ジ 23 ペ ー ジ 


ドア タイ プ 


レン チ ド ア 
(セン タニ 


ピラ ー レ ス ) 


「COCORO HOME] ア プリ 
や ゃ [COCORO KITCHEN] 
レシ ピサ ービス を 使っ て 、 あ な た 
に ピッ タリ な 献立 や 、 く らし に 
役立つ 情報 を お 知ら せ し ま す 。 
クラ ウド サー ビス と 人 感 セ 
ン サ ー を 連動 し て 、 情 報 
を お 届け する 機能 で す 。 


無線 LAN 接 続 で 夜間 
(24-5 時 ) は 、 冷 蔵 室内 
の 照明 の まぶし さ を 抑 え 
た 明か り に 設定 で きま す 。 


使い や すい セン ター 開 
き 。 冷気 を 逃がさ な い 
節電 設計 で す 。 


「 て こ ] の 原理 を 応用 し た 
ハン ドル で 、 ド ア が 左右 ど ち 
ら に も スム ー ズ に 開き ます 。 


扉 の 開閉 方 向 を 自由 に 
付け 換え で きま す ※10。 


半 ドア 状態 (ドア と 本 体 の 
距離 が 約 10cm) に な る と 、 
自動 で ドア が 閉まり ます 。 


プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン で 庫 
内 を 包み 込み 、 冷 気 の 除 菌 
は も ちろ ん 、 付 着 菌 まで 除 
し ます ※11※12※13。 

プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン で 除 
菌 さ れ た クリ ー ン な 冷気 が 庫 内 
を 循環 し ます ※11※13※14。 


ドア 開閉 が 多い 時 、 ド ア を 


EE 


画 P25 主 な 特長 お よび 、 各 ペー ジ の 特長 マー ク に つい て 
AloT (無線 LAN 接 続 対応 ) 


チル ド 上 の 棚 ま で 全て 取り 
は ず し が で きる の で 、 今 まで 
掃除 が で き な か っ た と ころ 
まで 簡単 に お 掃除 可能 に 。 
冷凍 室 : ア イス ルー ム 
冷凍 室内 の 温度 変動 が 
原因 で 起こ る 食品 の 還 つ 
き を 抑え 、 鮮 度 を 守り ます 。 
お いし さ を 逃 が さ な い よう 
すばやく 冷凍 し ます 。 


チル ド 棚 
取り 外し 


約 20 分 で 急冷 が で きま 
す 。 あ ら 熱 と り に 便利 。 


食品 が 少な く て も 、 自 由 
に 動か せ て キチ ン と 仕 
切れ ます 。 


清潔 な 氷 を 自動 で 作れ 
ます 。 ボ タン 操作 で 大 小 
2 種類 の 氷 が 選べ ます 。 


通常 より 早く 氷 を 作り ま 
す 。 突然 の 来客 時 な ど 
に 利用 くだ さい 。 


給水 パイ プ と 製氷 皿 を 取り は 
ず さ な く て も ラク ラク 洗浄 で き 、 
清潔 さ を キ ー プ し ます ※ 7 。 


雑菌 の 繁殖 を 抑え る 抗 

菌 加 工 に より 、 製 水 ユ 

ニッ ト を 清潔 に 保ち ます 。 
レバ ー を ひね る だ け で 、 

カン タン に 氷 が 取り 出 

せま す 。 


野 


菜 室 
低温 ( 約 2-5C) ・ 高 湿 コ ン 


390mm 以 上 ま 4| 390mm 以 上 ま 4| 380mm 以 上 ※4 20mm 以 上 | 20mm 以 上 | 20mm 以 上 | 305mm 以 上 Mi ワー 0 トロ ー ル で 、 魚 度 が 長持ち 。 
52 49 41 45 44 41 30 ング で 庫 内 を 清潔 に し ます 。 是 味 成分 も アッ プ し ます 。 
プラ ズ マ プラズマ クラ スタ ー イ オン の 抗菌 加工 で 清潔 。 野 菜 室 
336 333 285 310 290 290 243 クラ スタ ー 放出 を 自動 コン トロ ー ル し 、 の 催 閉 性 を 高め る 高温 度 
85/85 85/85 75/75 50/52 50/52 50/52 50/50 加計 内 を 消 に 人 ちら ます 。 PT 
ドア 開閉 時 に 入る 湿気 を ス Ye 8 
UST | ED TAOSD | TTY 1 OO | OY | 0 スラ シレ | テレ レス バネ ル に 明 し 、 う る 高 湿度 シー ルド 構造 で 、 
§ パネ ル お いと し て 庫 内 に 補給 し ます 。 野菜 が 長持ち し ます 。 
密閉 性 が 高く 、 う る お 
| うる お いい を 保ち な が ら 新 鮮 保 深 さ の 店 う ケー ス で 、 食 品 
| | | 1 チル ド 存 で きま す 。 ON 
pm に 区 分 け 収納 で きま す 。 
則 つけ か えど っ ち も ドア 低温 制御 で 調理 済み の a 
| | | | 作り お きき 用 作り 置き 食材 や 、 お 総菜 野菜 くず を 手前 の トレ ー 
i : | ルー ム | の 保存 に 適し て いま す 。 に 集め て 捨て る だ け で 
| ドレ ッ シ ン グ や 調味 料 類 を EE 
0 | ドレ ッ シ ン グ や 調味 料 類 を スッ 
2 18 ま す ラ 2 ラ 2 終 
| | | | クツ トヨ | の 還 言 で スム ー ズ に 出し 入れ 。 安心 - 省 エネ : 環 境 配慮 * そ の 他 
ZSZEZCSEEDETH 揚 ED | 本 人 の 休 朋 を 思 い 
| | | | | の 家庭 の 生活 パタ ー ン に 合 
則 較 還 較 の 鐘 度 を すり ます 。 わせ て 、 か し こく 節電 し ます 。 
| ES | ] 抗菌 対応 で 清 漂 に 食 家族 みん な が 触る 冷蔵 
| ED CE | mj を な し ます EE 
; 1 1 : チル ドル ー ム 保ち ます 。 
| | | | 触 欠 に ナノ サイ ズ (10.3m) に の 
ナン 低温 中 の 短 子 を 採用 。 脱 邊 + 抗 0 
| 脱臭 触 尋 放 苗 の タブ ル 効 果 に より 、 清河 に ° 
I INREAI 
イア PS ビ を 抑え ます 。 
【 ゃ いそ を $ ポ =。。 | | | | 画 各 ペー ジ その 他 特 長 マー ク に つい て 
| 冷蔵 
: : | | | : 女性 の 身長 に 合わ せ た ロ ー よく 使う 小物 を 取り 出し 
| | | | ; れれ ウエ スト 設計 で 、 重 い ペッ ト ユー テイ リ ディ や すい 手前 に 保存 で 
ーーーーー ーーー | | : ライ ジー ボトル の 出し 入れ も ラク 。 ルム 動き て 便利 で す 。 
| | | | | ; ニオ イ が つき に くく 、 サ ッ 食品 の 大 き さ に 合わ せ 
: : | | | i ガラ ス 棚 。 と ひと 拭き で お 手入れ 高調 節 て 、 ト レー の 高 さ を 調節 
| | | : が 簡単 に で きま す 。 トレ ー でき ます 。 
i | | : 食品 の 色 を 自然 の まま 野菜 や お 総菜 も 自由 に 
| | | | | | LED 照 明 ” に 見 せま す 。 プリー | 収納 で きま す 。 
| | | : ニス 
TT i ETT : 請 思 | お 内 や お 魚の 解 度 を 保 エネ . 志 境 記 上 
: EE 朋 | | | : フレ ッシュ ち 他 の 食品 へ の ニオ 省エネ 環境 配慮 その他 陸生 
i | 1 : : : ルー ム イ 移 り も 抑え ます 。 高い 断熱 性 能 で 省エネ 
| | | | | | を 可能 に する 真空 断熱 
| : | | | | ES 野 茶 や 果物 の 鐘 度 を 材 を 採用 し て いま す 。 
: 1 1 1 i : た っ ぷ ! 3 
= | | | 2 人 活化 へ の 昌 
』 n | | | 1 が 極め て 少な く 、 オ ゾン 
= 時 や 果物 を た っ ぶり 放し ませ ん 。 
軸 業 ケー ス 保存 で きま す 。 a 
際 の 庫 内 有明 の 明る さと は 異な り ま す 。* 定 格 内 容積 及び 年 問 消費 電力 量 は 、 IS C 9801-3: 2015 に 基づく も の で す 。 ※1( ) は [食品 ON 
390mm 以 上 、 SJ-D23J: 380mm 以 上 。 ※5 容器 の 形状 な ど に より 収納 で き な い 場合 が あり ます 。 ※6 SJ-GK50J/MF50J/GK46J/ 折り た た め ば 、 鍋 や ボ ト トロ ー ル し 、 上 手 に 省エネ 。 
験 に よる ($J-D18H/GD15H/D15H/H13E を 除く 機種 は 低速 運転 時 )。 ※10 冷蔵 室 の ドア の 付け 換え は 、 お 客 様 ご 相談 窓口 で も 承っ て お 折り た た み し な どの 大 き な も の も 
ラス ター イオ ン を 放出 し 、 その 後 、 浮遊 菌 を エア ー サ ンプ ラー を 用 いて 採取 し 、 生 菌 数 を 測定 (プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 濃度 : ダ クト 内 トレ ー 入れ られ ます 。 耳 ざ わり な 運転 音 を 抑 
川 県 予防 医学 協会 【 試 験 成績 書 】 第 H1600196K 号 【 試 験 方 法 ] 100L の ポッ フス 内 に 菌 を 塗布 し た 寒天 培地 を 配置 し プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン えま し た 。 (機種 に より 
と が あり ます 。 ま た 、 食 中 娠 な どの 予防 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 ※ 14 付着 菌 を 除 前 する タイ プ で は あり ませ ん 。 約 20~ 約 23dB) 
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ふだん の お 手入れ に 「 ガ ラス ドア 用 クリ ー ニ 
クリ ー ニ ング クロ ス と クリ ー ニ ング 液 が セッ ト に な っ て いま す 。 
ガラ ス 面 を 優し く 清潔 に 守り な が 
型番 CASJ100C [シャ ー プ マー ケティング ジャ パン (株 ) カ スタ マー サー ビス 社 
(上 シャ ー プ エン ジニ アリ ング (株 ) ) 扱 い ] 希望 小売 価格 2.178 円 (税込 ) 


還 商 品 ご 理解 の た め に 
グリ ー ン 購入 法 適合 商品 に つい て 


本 カタ ログ 中 、 以 下 の 商 品 は 、 グ リー ン 購 入 法 ( 国 等 に よる 環境 物品 等 の 調達 の 推進 等 に 関す る 法律 ) が 定め る 基準 を クリ ア し て いる 、 環 境 に 配慮 し た 商品 で す 。 
SJ-GK50J/SJ-MF50J/SJ-X506J/SJ-GK46J/SJ-MF46JSJ-MW46JSJ-X416J/SJ-GW35H/SJ-PD31HSJ-PD28H/ 


レン ヒマ | 


ら 、 微 細 な ホコ リ ・ 指 紋 ・ 油 膜 汚れ を 除去 で きま す 。 


床 の 


じゅ うた ん ・ た た み ・ 塩 化 ビ ニー ル 製 床 材 な どの 上 に 冷 
敷い て お 使い くだ さい 。 
型番 ST0001 [シャ ー プ マー ケティング ジャ パン (株 ) カ スタ マー サー ビス 社 
( 旧 シ ャ ー プ エン ジニ アリ ング (株) ) 扱 い ] 希望 小売 


保護 に … 


SJ-D23J/SJ-D18H./SJ-GD15H/SJ-D15H/SJ-H13E/FJ-HF13H/FJ-HS9G/FC-S30D/FC-S20D 


「 グ リー ン 購 入 法 」 と は 、 国 の 各 機 関 な ど に 対し 、 環 境 に 配慮 し た 商品 の 優先 購入 を 義務 づけ る 法律 で 、2001 年 4 月 1 日 か ら 施 行 さ れ ま し た 。 (地方 公共 団 


体 、 事 業者 や 国民 に 対し て も 、 で きる 限り 同 法 に 適合 し た 商品 を 選択 する よう 推進 され て いま す 。) 


冷蔵 庫 の 消費 電力 量 に つい て 


を 年 間 消費 電力 量 は 、JIS C 9801-3 : 2015 で 決め られ た 測定 方 法 と 計算 方 法 に お いて 得 られ た 値 を 表示 し て お り ま す 。 


・ 床 保護 プレ ー ト 「 し 一 と こ 」 (4 枚 セ ッ ト ) 
冷蔵 庫 を 置く 際 に 、 


冷凍 室 ( フ リー ザー 
冷凍 室 の 性 能 は 


5 価格 2.673 円 (税込 ) 


地震 に そなえ て …「 冷蔵庫 転倒 防止 ベル ト ] 
冷蔵 庫 の 背面 上 部 に 、 転 倒 を 防ぐ た め の ベ ルト 掛け が つい て いま す 。 


柱 な ど に 固定 し て くだ さい 。( ベ ルト 長 さ 約 1m) 
型番 201 939 0064[ シ ャ ー プ マー ケティング ジャ パン (株 ) カ スタ マー サー ビス 社 
(| 昌 シ ャ ー プ エン ジニ アリ ング (株 ) ) 扱 い ] 希望 小売 価格 2.200 円 (税込 ) 


省エネ 性 マー ク に つい て 
この マー ク は 、 省 エネ 性 能 を 表し 、 達 成 機種 は 緑色 、 未 達 
成 機種 は オレ ンジ 色 の マー ク に な り ま す 。 商 品 を お 選び に 
な る 時 の ご 参考 に し て くだ さい 。 [省エネ 基準 達成 率 」 及び 
(@ [達成 率 ] は 、 省 エネ 法 に 定め られ た 2021 年 度 基準 に 対 
する 達成 率 を 示し て いま す 。% の 数 値 が 大 きい ほど 省エネ 
性 が 優れ て いま す 。 


) の 性 能 に つい て 
記号 に よっ て 表示 し て お り ます 。 記 号 


ご と の 性 能 は JIS C 9607 :2015 に 規定 され た 試験 条件 で 


使用 時 の 消費 電力 量 は 、 設 置 の 仕方 、 各 庫 内 の 温度 設定 、 周 囲 温度 や 湿度 、 ド ア 開 閉 句 度 、 新 し く 入れ る 食品 の 試験 し た と き の 冷 凍 負 荷 温度 (食品 温度 ) が 下記 の 表 の よう に な る も の を いい ます 。 た だ し 、 貯 蔵 期 間 は 食品 の 種 
量 や 温度 、 使 い 方 等 に より 変動 する 場合 が あり ます 。 類 、 冷 凍 室 に 入れ る まで の 温度 、 使 用 条件 な ど に よっ て 異な り ま す の で 、 一 応 の 目安 と し て ご 覧 くだ さい 。 
男 年 問 消費 電力 量 測定 方 法 の 概要 記号 [は _*] ツー スタ ー は * 紀 ス リー スタ ー | 還 == コ フォ ー ス ター 
JTS C 9801-3:2015 消 費 電力 量 測定 方 法 冷凍 室内 の 食品 温度 ー12 で 以下 ー18C 以 下 
冷凍 冷蔵 庫 8 説 5 冷凍 食品 の 保存 期間 の 目安 約 1 ヵ月 約 3 ヵ月 
[スリ ー ス ター」「 フ ォ ー ズ ター] 機種 人 0 ss 
EE 冷凍 室 冷蔵 室 冷蔵 室 冷凍 人 5 
温 gc 4 以下 4 で 区 ec 9 定格 内 容積 は 、 日 本 産業 規格 (JIS C 9801-3:2015) に 基づき 、 庫 内 の 温度 制御 に 必要 で な い 庫 内 部 品 ( 棚 
に ・ 0 5 や ケー ス 等 ) を 外し た 状態 で 算出 し た も の で す 。 
ーー rT e 貯 蔵 室 ご と (例え ば 、 冷 蔵 室 、 冷 凍 室 、 野 菜 室 ) に 、 定 格 内 容積 と 併せ 食品 収納 スペ ー ス (貯蔵 室 ご と の 実際 に 食 
周囲 湿度 32C 測 定時 :70 土 5%6 16 測 定時 :55 寺 596 品 を 収納 する こと が 出来 る 空間 の 容積 ) の 目安 を 表示 し て いま す 。 
年 間 消費 電力 量 (kWh/ 年 ) @ 准 蔵 室 の 食品 収納 スペ ー ス の 目安 に は チル ドル ー ム 、 フ レッ シュ ケー ス 、 野 菜 ケ ー ス 、 果 物 ケ ー ス の 数 値 を 含み ます 。 
消費 電力 量 の 表示 (周囲 温度 32 で 測定 に よる 1 日 当たり の 消費 電力 量 205 日 分 と 
周囲 温度 16 で 測定 に よる 1 日 当たり の 消費 電力 量 160 日 分 の 合計 ) 
省 | 1. ド ア の 開閉 は 少な く 、 手 早く 開閉 が 多い と 冷気 が 逃げ て ムダ で す 。 
食品 の 保存 に つい て エ FY = = 3 ーー 
i a ネ a 食品 を 詰め 込み すぎ る と 、 冷 気 の 流れ が 悪く な り 庫 内 が 均一 に 冷え な い 
還 食 品 貯 蔵 に つい て の ご 注意 、 _- の | 2 食品 の 詰め 込み すぎ は 禁物 ぶり で な く 、 余 分 な 電気 を 消費 し ます 。 適 当 に 隙 問 を あけ て くだ さい 。 
冷蔵 室 ・ 冷 凍 室 で の 貯蔵 を 過信 し な いで くだ さい 。 冷 蔵 ・ 冷 凍 保存 し て いて も 時 間 の 経過 と と も に 食品 の 品質 は を 2 
劣化 し て いま す 。 で きる だ け 新 鮮 な 食品 を 選び 、 お 早め に お 召し 上 が りり くだ さい 。 @ 乳 脂肪 分 の 多い アイ スク リー ム 3. 熱い も の は 冷まし て か ら 著 い 、 庫 内 肖 度 が 上 昇 する し 、 周 り の 食品 いま す 。 
は 、 一 18 で 程度 の 冷凍 で も 十分 に は 凍り ませ ん 。 ま た 、 冷 凍 室 の ドア ポケ ッ ト は 開閉 時 に 温度 変化 の 影響 を 受け 内 ※ 熱 いも の を 入れ て 周り の 食品 に 影響 を 写 え に くい タイ プ も あり ます 。 
や すい 所 で す 。 アイ スク リー ム や 長期 間 貯 蔵 する 冷凍 食品 は 庫 内 に 入れ て くだ さい 。 @ ビ ン や 缶 な ど は 冷凍 室 に 手 | 。 冷蔵 庫 の 周囲 に 周囲 に 隙間 が ほとん ど 無い 状態 で 設置 され ます と 、 放 熱 が で きず 電気 
入れ な いで くだ さい 。 凍っ て 割れ る 恐れ が あり ます 。 @180L 以 下 の 冷 蔵 庫 は 、 季 節 や 使用 条件 に より 調整 が 必要 - 適当 な 隙間 を あけ て の ムダ に な り ます 。 
で す 。 冬 場 以外 は 、 冷 凍 室温 度 補正 つま み を 「 冬 期 ] に し な いで くだ さい 。 ま た 、 冬 場 な ど 周囲 温度 が 低く な る と い 
方 


( 約 10 で 以下 ) 、 冷 凍 室 が 冷え に くく な り ます 。 (詳し く は 取り 扱い 説明 書 を ご 覧 くだ さい 。 ) 


田 食 品 凍結 に つい て の ご 注意 


@ 冷 凍 室温 度 調節 操作 部 を 「 強 ] で 長 時 間 使 いま す と 、 他 の 部 屋 の 食品 が 凍結 する こと が あり ます 。 @ 冷 蔵 室温 度 調 


節操 作 部 を 「 強 ] で 長 時 間 


冷蔵 室温 度 調節 操作 部 を 


使い ます と 、 冷 蔵 室 な どの 食品 が 凍結 する こと が あり ます 。 @ 冷 蔵 室 の 冷気 吹き 出し 
ば に 水分 の 多い 食品 (豆腐 ・ 野 菜 ・ 果 物 ) を 入れ ます と 、 凍 結 す る こと が あり ます 。 @ 周 
弱 ] に し て も 、 冷 蔵 室 の 食品 が 凍結 する こと が あり ます 。 (2 一 4 項 は チル ド 室 も 同じ で す 。) 


囲 


の そ 


温度 が 約 5C 以 下 に な り ま す と 、 


画 カ タロ グ に つい て の ご 注意 
た し か めのう え 、 お 選び くだ さい 。 

品 の 色 は 印刷 の た め 、 実 際 の 色 と 異 な る 場合 が あり ます 。 
し て いま す が 、 実 際 の 庫 
め に 必要 な 部 品 ) の 保有 
圧 や 周波 数 の 異な る 外国 で は 使 
さい 。 念 J-Moss の 対応 に つい て [ 


で きま せん 。 


@ カ タロ グ に 掲載 され た 機種 の 中 で 、 品 切れ 
人 @ 製 品 改良 の た め 、 仕 様 お よび 外観 の 一 


間 は 、 製 品 の 製造 打ち 切り 後 9 年 で す 。 電 製 品 は 日 本 


性 能 部 品 ( 
国内 


こ な る も の も あり ます の で 、 販 売店 に お 
部 を 予告 な く 変更 する こと が あり ます 
信 庫 内 の 明る さ に つい て は 、 中 を 見 や すく する た め に 明る く 
内 照明 の 明る さと は 異な り ま す 。 但 冷 凍 冷 蔵 庫 の 補修 
に 設計 され て いま す 。 電 源 電 
信 誠 印 の 商品 は 数 量 に 限り が あり ます の で 、 
、 次 の ウェ ブサ イト を 参照 くだ さい 。https://jp.Sharp/corpora 


。 0 商 
製品 の 機能 を 維持 する た 


品切れ の 時 は ご 容赦 くだ 
e/eco/jmoss/ 


5. 傷ん だ パッ キン グ は 取替え て 


傷ん で いる 隙間 か ら 冷 気 が 漏 れ て 電気 の ムダ 使い に な り ま す 。 
名 刺 


等 を は さん で ズリ 落ち る よう で し た ら 、 パ ッ キ ング を 取替え て くだ さい 。 


プラ ズ マ クラ スタ ー ロ ゴ お よび プラ ズ マ クラ スタ ー、 
Plasmacluster は シャ ー プ 株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。 


AloT お よび ユー ティ リティ ルー ム は 
シャ ー プ 株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。 


還 QRH コ ー ド か ら 誘導 され る サイ ト に つい て の ご 注意 る @ 当 サイ ト 及 び 動画 の 視聴 は 無料 で す が 、 通 信 料金 は お 客 様 の ご 負担 と な り ま す 。 朝 QR コー ド は 株 式 会 社 デ ン ソ ノー ウェ ー ブ の 登録 商標 で す 。 


家電 リサ イク ル 法 対象 商品 に つい て 
人 @ 家電 リサ イク ル 法 で は 、 冷 蔵 庫 ・ 冷 凍 冷 蔵 庫 ・ 冷 凍 庫 が 対象 商品 と な り ま す 。 


人 @ 1989 年 より 販売 し て いま し た 吸収 式 冷 蔵 庫 (QJ-EA31/EA61/EB41/EW61/3PA) も 対象 商品 で す 。 


家庭 用 冷蔵 庫 は 車輌 ・ 船 舶 ・ 業 務 用 と し て は 不向き で す 。 
@ 家庭 用 冷蔵 庫 を 使い 方 の 激しい 業務 用 に ご 使用 に な り ます と 、 冷 却 異常 を 起こ すこ と が あり ます の で 、 専 用 の 冷蔵 庫 を ご 使用 くだ さい 。 
@ 車輌 ・ 船 租 な ど 揺れ 動 〈 場 所 で の 使用 は 故障 が 起こ りや すく 、 こ の 場合 は 保証 期間 内 で あっ て も 有料 修理 と させ て いた だ きま す の で ご 了承 願い ます 。 


安全 に 関す る 
注意 


ご ? 


た さい 。 故 障 や 漏電 の と き に 感電 


ご 使用 の 前 に [取扱 説明 書 ] を よく お 読み の うえ 、 正 し く お 使い くだ さい 。 


せん 。 但 エ ー テ ル ・ ベ ンジ ン ・ ア ルコ ー ル ライ ター の ボン ベ な ど 提 発 性 、 引 火 性 の ある も の は 


介 水 の か か る 所 に は 冷 基 庫 を 設置 し た いで くだ さい 。 絶 緑 が 悪く な り 漏電 の 原因 と な り ます 。 介 水気 や 湿気 の ある 所 に 冷蔵 庫 を 据え 付け る と き に は 、 ア ー ス : 漏 重 遮 断 器 を 取り 付け て く 
する 恐れ が あり ます 。 ア ー ス * 混 電導 断 器 の 取り 付け は 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 (アー ス 工 事 は 有償 で す 。) @O 冷 蔵 庫 に は 、 医 薬品 や 学術 試料 な ど は 人 れ な いで くだ さい 。 家 許 用 冷蔵 庫 で は 温度 管理 が 厳し いも の は 保存 で きま 
厳し な いで くだ さい 。 爆 発 の 危険 性 が あり ます 。 WO 地 雇 な ど に よる 冷蔵 庫 の 転倒 防止 の 処置 し て くだ さい 。 振 動 に より 冷蔵 庫 が 転倒 し 、 ヶ ガ の 原因 と な り ます 。 


長年 ご 使用 の 冷蔵 庫 の 点検 を ! 


が する 。 そ の 他 の 異常 や 故障 が ある 。 


こん な 症状 は あり ませ ん か ? 
@ 電源 コー ド や プラ グ が 異常 に 熱く な る 。 介 電源 コー ド に 深い キズ や 変形 が ある 。 
⑯ さ わる と ピリ ビリ 電気 を 感じ る 。 る @ コ ゲ く さい 臭い が し た り 、 運 転 中 に 異常 な 振動 


人 に 寄り 添う 、 シ ャ ー プ の 会 員 サ ー 
登録 で も っ と 


便利 に 快適 に 


= っ COCORO MEMBERS 


固 「 オ ー プ ン 価 格 ] の 商品 は 、 希 望 小売 価格 を 定め て お り ませ ん 。 価 格 に つい て は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 園 この カタ ログ に つい て の お 問い 合わ せ は 、 お 近く の 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 も し 、 販 売店 で お 分 り に な ら な いと き は 、 下 記 に アク セス くだ さい 。 


今 すぐ ご 登録! 


ューー | @ ご 購入 の 際 は 、 購 入 年 朋 日販 売店 名 な ど 所 定 
導 の 防 上 上 の た め 、 ス イッ を 人 り 湖 ブラ | の 事項 を 記入 し た 「 保 証書 ] を 必ず お 受け と りく だ さ 
人 環 に 要する 費用 は 販 守 店 | い 。 @ 製 造 番号 は 、 安 全 確保 上 重要 な も の で す 。 
2 ~ 要 する 費用 は 、 販 売店 | お 買い 上 げ の 際 は 、 商 品 本 体 に 製造 番号 が 表示 さ 
EAN れ て いる か お 確か めく だ さい 。 
・ 回 約 国 い シャ ー プ の 
https://cocoromembers.jp.sharp/ 9 WP COCORO STORE オン ライ ンス ト ア 


か ら で も さこ 利用 
いた だ け ま す 


ご 質問 、 お 困り ご と は 、 気 軽 に アク セス 。 し っ か り ア シス ト ! 


SHARP オン ライ ン サ ポー 
https://jp.SharD/SuDpDpOort/ 


@ お客様 ご 相談 窓口 


固定 電話 か ら は 


ト SM 朋也 日 へ 士 曜 日 午前 9 時 へ 午後 6 時 
ヶ e タ ィ w ル 0S70-S50-44 の 9 生生 和 5 


※ フ リー ダイ ヤル ・ ナ ビ ダ イ ヤル を ご 利用 いた だ け な い 場合 は 、050-3852-5405 


< 受付 時 間 〉 (年 末年 始 を 除く ) 


gg (0120-078-178 


冷蔵 庫 に 関す る 情報 は 、 こ ちら の ホー ムペ ー ジ で どう ぞ 。 https://jp.sharp/reizo/ 

シャ ー プ 株 式 会 社 | 生計 避 画 お 求め は 信用 と 技術 を 誇る 当店 で 田 ア フタ ー サ ービス の お 申し 込み は お 買い 上 げ の 店 へ 
本 社 〒590-8522 pt 
大 阪 府 堺 市 堺 区 匠 町 1 番地 | 同 塊 轄 ! 
https://jp.sharp/ 

適正 な 表示 を 

推進 し て いま す 

te 
この カタ ログ の 内 容 は 、 ミッ クス 
っ ー 作る 導 林 - ーー 

2022 年 6 月 現在 の も の で す 。 表示 を 正しく | | 本 詳 寺 給 鐘 穫 半 。 @ こ の カタ ログ は FSC" 説 証 材 お よび 管理 原材料 ら 作ら れ て いま す 。 【VECETABLE 
L220 [SJ2206P 家電 公 取 協 会 員 / | 還 還 細 織 引 引 人 放 蘭  @ こ の カタ ログ は 環境 に 配慮 し た 植物 油 イン キ を 使用 し て いま す 。 EINK 


